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تأسس المركز الطبى للمقاولون العرب بأآيدى شركة المقاولون العرب عام ۱۹۸۱ بمبادرة كريمة من المعلم والأب الهندس 
عثمان أحمد عثمان لدعم القطاع الطبی بمصر من خلال هذا الصرح الطبی ولخدمة قطاعات كثيرة داخل وخارج 
الشركة a YI‏ من الهيئات والشركات والنقابات و القطاع الخاص والأفراد ‏ وقد كان فى طليعة أولوياتنا أن نقدم مستوى 
ممتاز من الخدمات الطبية . مد عومة بأحدث تكنولوجيا وأفضل خيرات بشرية : وأن يكون كل هذا فى إطار من المودة 
والتراحم . 


المركز الطبى للمقاو لون العرب شركة مساهمة مصرية خاضعة لاحكام القانون رقم ۸ لسنة 1997 . تبلغ سعة المركز 
الطبى ۳۳۰ سرير للأقسام الداخلية بالاضافة الى وحدة الطوارئ ورعاية الأطفال المبتسرين والأستصفاء الدموى و١٠‏ 
غرف عمليات مزودة بأحدث الأجهزة والالات والرعايات المركزة المختلفة سواء عامة gi‏ متخصصة تضم ۱"سریر 
و تجهیزات على أحدث الواصفات العالمية . 


ويحرص مجلس الأدارة على تبنی ورعاية سياسات و خطط التطوير المستمر لتشمل المبانى والمعدات والتجهيزات 
الطبية كما يتوفر الأن خدمة الرنين المغناطيسى بجهاز قوته تبلغ ۱,۵ تسلا لاجراء جميع الفحوصات الطلوبة 
بالاضافة الى و جود وحدة قسطرة القلب و خدمة کهرومقناطيسية القلب وهو من احدث آجهزة القسطرة القلبية 
المتاحة بجمهورية مصر العربية . ویقوم مجلس الأدارة بتوفیر الدعم اللازم الذی يضمن التطویر وتوفیر العمالة . 


ویسعی الرکز الطبی على تقدیم افضل خدمات طبية وتمريضية فقام بانشاء معهد للتمریض على أعلى مستوی 
ale‏ وفنی واداری. 


فى ظل سعی الرکز الطبی للمقاولون العرب لمواكبة التطور فى مجال الرعاية الصحية والمشاركة فى منظومة التأمین 
الصحي الشامل التّی تتبناها الدولة و لتقدیم اعلی معاییر Sage‏ الخدمات الصحية فقّد حصل الرکز الطبی على 5 
شهادات لضمان الجودة فى مجال القطاع الصحي إبتداءا بشهادة آیزو 9001 لجودة نظام الادارة: شم شهادة a jai‏ 22000 
لجودة وسلامة الغذاء مرورا بشهادة أيزو 15189 لدقة وكفاءة المعامل الطبية و أيزو 10002 ثرضا العملاء والتعامل مع 
شكواهم. كما تم تحديث شهادة الاعتماد الدولية 7500115 للمواصفات الأسترالية 17٠١17‏ 

ولم يكتفى المركز الطبى بما حصل عليه من شهادات بل ويسعى أيضا للحصول على الاعتماد المصرى لجودة الرعاية 
الصحية من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية GAHAR‏ والذى يعتبر شرطا آساسیا لدخول فى منظومة 
التأمين الصحي AALS)‏ + 


وعلى ماتقدم يعزز المركز الطبى القدرات التنافسية فى صورة منظومة متكاملة إداريا وفنیا بآحدث التقنيات 
والتكنولوجيا مع أفضل الخبرات الطبية والتمريضية والادارية حتى يكون له الريادة فى مجال القطاع الصحى . 


شهادة جودة الخدمات الصحية NSQHS‏ 


حصل المركز الطبى للمقاولون العرب فى ۲۰۲۰ على شهادة جودة الخدمات الصحية 145 ١/50‏ 
من شركة الإعتماد الدولى (TQCSI)‏ المعترف بها من نظام الاعتماد المشترك فى استراليا 
ونيوزيلاندا (JAZ-ANS)‏ وتم تجديد الشهادة الدولية حتى عام ۲۶ ۲۰. 


وصممت معايير المواصفة الاسترالية bagal‏ الرعاية الصحية NSQHS‏ الصادرة من اللجنة 
الإسترالية لسلامة وجودة الرعاية الصحية ACSQHC‏ بتعاون ومشاركة الجهات الحكومية 
ومجموعة من الخبراء و مؤسسات القطاع الصحی. بحيث تضع فى أولوياتها ويكون الهدف 
الرئيسى لها سلامة المرضى وذويهم وحمايتهم من المخاطر بالإضافة لتحسين وتطوير مستوى 
الخدمة المقدمة . 

وتعد معايير NSQHS‏ شرط أساسى لاعتماد المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية فى إستراليا 
وهی ALZI‏ معايير الجودة العالمية الأخرى الأمريكية والكندية والأوروبية» وبذلك يقوم المركز 
الطبى بدوره المجتمعى فى الرقي بجودة الرعايه الصحيه علي المستوي المحلى والإقليمي. 


ويعتبر المركز الطبى للمقاولون العرب أول مستشفى تحصل على هذه الشهادة فى جمهورية 
مصر العربية. 


Certificate of Compliance 


Arab Contractor Medical Center 


Gabal AI Akhdar, Nasr City, Cairo, Egypt 


TQCS International has reviewed the Arab Contractor Medical Center Management System and is satisfied that it 
meets the requirements of: 


NSQHSS 
National Safety Quality and Health Service Standards 


Scope: The registration covers medical services, including nursing, ICU, CCU, hepatology and stroke critical 
care units, radiology, X-Ray, MRI, CT and sonar imaging, and pharmaceutical services. 


Score: 90% 


Original Compliance: 28 March 2022 Registration No: EG237-QC-FS-CS-COC 
Issue/Revised Date: 28 March 2022 Expiry Date: 02 March 2024 

Craig J Bates Sean Bates 

President Accreditation Manager 


TQCS International (Group) Pty Ltd TQCS International Pty Ltd 


For the TQCSI Certification Approval Panel 


This certificate verifies the original certificate issued and is valid as long as it is displayed as an electronic copy at www.tgcsi.com and surveillance 
audits are satisfactorily completed. TQCSI International Pty Ltd (ABN 924 953 065 59) of Quality House, 117A Tapleys Hill Road, Hendon, SA, 


5014, Australia issues certification subject to the TQCSI Rules of Certification. 
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dale قواعد‎ 

تعتبر القواعد العامة أدناه جزءًا لا يتجزأ من العقد مكملاً له ومتممًا لبنوده كما يعتبر التوقيع على 
العقد بمثابه الموافقه على قائمة الاسعار بكل ما فيها من بنود. 

أولاً : مواعيد العيادة الخارجية 


تبدأ من التاسعه صباحاً إلى الثامنة مساءً جميع أيام الأسبوع ماعدا الجمعة والعطلات الرسمية. 
الإستشارة بالعيادات الخارجيه خلال أسبوعين من تاريخ الكشف ولمرة واحدة فقط مجانًا. 


. الإستشارة بعد خروج المريض من المستشفی تكون خلال١٠‏ ايام فقط ولمرة واحدة فقط مجانًا. 


وفى حاله ما بعد الجراحات تشمل رفع الغرز غير شاملة سعر المستلزمات. 
لا توجد استشارة لعيادات الأمراض النفسية/ التغدية. 
الخط الساخن ATTO‏ 


ثانياً : قواعد للجهات المتعاقدة 
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هذه القائمة تلغى القوائم أو تعديلات الأسعارأو خصومات خاصة أو أى عروض خاصة تم 
إصدارها سابقاً من المركز الطبى للمقاولون العرب. 


. قائمة الأسعار سوف ترسل سواء بالنسخة الورقية أو الإلكترونية إلى جهتكم الموقرة وذلك 


بموجب خطاب رسمى وفى حاله عدم الرد خلال أسبوع مع الاستمرار فى إرسال خطابات تحويل 
للمركز بعد ۲۰۲۹/۱/۱ تعتبرهذه موافقة ضمنيه من سيادتكم على إرسال جميع المطالبات 
بالاسعار الجديدة وفى حاله الرفض أو الإعتراض يجب الرد فى مدة أقصاها أسبوع من إستلام 
اللائحة الجديدة. 


. الحالات التى تتحمل فيها جهات التعاقد نفقات علاج المريض بسقف مالى يجب إعلام المستشفی 


والمريض بالسقف المالى من أول خطاب الدخول وما يزيد عنه يلتزم المريض بدفعه نقداً. 


. عند قيام المستشفى بإرسال فاكسات أو بريد الكترونى لطلب الحصول على موافقات ولم تلق رداً 


خلال Yi‏ ساعة من الجهه ALASI‏ يعتبر ذلك موافقة على الإجراءات الطبية المطلوبة طالما 
لدينا تأكيد بأرسال الفاكس. 


. أسعار المستلزمات الطبية والتركيبات الخاصة لا تخضع لأي خصم ويتم تسعيرها على حسب 


سعر الترسية على المركز أو على حسب سعر الدولار بالعمليات الجراحية هی أمر داخلى يخص 
المستشفى ولايجوز لأى جهة متعاقدة الخصم منها أو المطالبه بالإطلاع على فواتير الشراء. 


. تحتسب الإقامة من الساعه ۱۲ ظهراً وحتى الساعه ۱۲ ظهراً من اليوم الذى يليه وفى حاله 


التجاوز عن هذه الحدود يحتسب يوم إضافى تلتزم جهه التعاقد بدفع قيمته طالما يوجد سبب 
طبى لذلك يوضح بتقرير الخروج النهائى. 


. عند وجود ضروره طبية لعزل مريض يتم عزله بغرفه مفردة gia‏ لو كانت درجة المريض 


مشتركة او ثلاثيه وذلك نظراً للضرورة الطبية وسوف يذكر فى التقرير الطبى النهائى المرسل 
مع الفاتوره السبب الطبى وتلتزم جهة التعاقد بدفع ذلك الفارق. 


. تقرير الخروج المرفق مع المطالبات هو تقرير ملخص عن ما تم إجراءه للمريض ولا يعتبر 


تقرير مفصل نهائى وفى حالة طلب تقرير طبى مفصل يتم طلبه بإخطار الإدارة الطبية لاصداره. 
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نظرّا لظروف جانحة کورونا أو فى Alla‏ وجود أوبئة مماثلة يتم عمل الفحوصات اللازمة وفقا 
لرؤية الطبیب المعالج. 

. تعتبر جهة التعاقد الخاصة بالكفيل هى المسؤولة عن توصيل أى تعليمات عن كيفية التعامل 
وأنظمة التشغيل الخاصة بها أو أى توضيح galà‏ بمرضاها وذلك کتابیّا سواء بالعيادات 
الخارجية أو القسم الداخلى أو الطوارئ. 


ثالثاً : قواعد مالية 


A 


الخدمة الإدارية /١4‏ على فاتورة القسم الداخلى وعلى جميع الخدمات والمستلزمات والمستهلكات 
عدا الأدوية والدمغات الطبية. 


. فى حالة العزل لحالات الكورونا أو الأوبئة الممائلة تصبح الخدمة الإدارية ٠‏ 5/ على إجمالى الفاتورة 


عدا الأدوية والدمغات الطبية تحت بند خدمات عزل . 
تم توحيد فترة السداد الخاصة بكل الجهات المتعاقدة لتصبح ٠١‏ يوماً من تاريخ إستلام المطالبة. 


. أى كشف حساب يتم إصداره أثناء وجود المريض فى المستشفى هو كشف حساب غير نهائى 


( قابل للتعديل او الزياده ) ويعتمد على الفاتورة النهائية على ان تكون صادرة من القسم 
المسئول ( حسابات المرضى ). 


. المستلزمات الطبية والتركيبات ورسم إستخدام الأجهزة ورسم إستخدام أجهزة العمليات 


والأدوية لا تخضع لأي خصم ولا يتم إرفاق أى فواتير شراء للمستلزمات أوالتركيبات أو 
استنجار الأجهزة للجهات المتعاقدة ولا يتم التعديل او الخصم من هذا البند. 


. فى حاله وجود أى اعتراضات من الجهة على أى إجراء طبى أو فحوصات تمت للمريض أو 


غيرها يجب على الجهة إخطار المستشفی كتابياً خلال ٠١‏ يوماً من تاريخ إستلام المطالبة 
وإلا اعتبرت المطالبات المستلمة صحيحه وواجبة السداد. 


. فى حاله عدم سداد المطالبات المالية خلال تسعون يوماً من تاريخ إستلام المطالبه يتم تلقائيا 


تحويل التعاقد من آجل الى نقدى وبالتالى عدم قبول المرضى المحولين إلا نقداً. 


6. الإتفاقيات الشاملة أو البرامج المتخصصة أو الفحص الشامل والأدوية لا تخضع لخصم التعاقد. 
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. یحق للطبیب المعالج إجراء gi‏ تدخلات طبية زائدة عن خطاب التحویل أو غير واردة بخطاب 


التحویل وذلك لسبب طبی أو لدفع ضرر مؤكد لصالح المریض. 

فى حاله وجود خدمات طبية gi‏ جراحات ذات طابع خاص وغير واردة بکراسة الأسعار 
تقوم المستشفی بارسال تکلفه تقديرية قبل الاجراء ALI‏ للزيادة او النقصان حسب متطلبات 
الحالة الصحية للمریض وتطورها ولایعول الا على قيمة الفاتورة النهانية. 


Age agili,‏ التعاقد بالفاتورة النهانیه مالم يتم إخطار جهة التعاقد بتحملها قيمة محددة من 


قيمة التدخل الطبی وما يزيد يقوم المریض بدفعه نقدا. 


. أسعار خدمات المعمل والأشعة ووحدة ASI‏ الصناعی قابلة للزيادة فى حالة زيادة تکالیف 


الخامات المستخدمة ویتم ذلك باخطار مسبق. 


. فى حالة رغبة الجهة المتعاقدة فى سداد آتعاب الجراح أو الطبیب المعالج يتم اخطارنا كتابيًا 


بذلك ولا يتم اضافة أتعاب الجراح ویتم احتساب الطبیب المساعد وأتعاب الطاقم الطبی أن وجد. 


قرط 
و للمقاولون الصرب Lall‏ الساخة 


آخاق جديدة للرهاية الطبية 19660 


جدول المحتويات 


الصعحل 
خدمات قسم التصویر الطبی و الأشعة 


خدمات الإقامة / المرافق / الرشراف الطبی 


قسم العمليات وأتعاب الأطباء 


A . 


8 المها 


Lall‏ الساخن 
19660 


& المركزالطبى 
AYA‏ للمقاولون Coll‏ 


خدمات الفحص الطبى الشامل 


أسعار تقديم الخدمة بقسم الفحص الطبی الشامل: 


فحص طبي فوري /فحص بداية التعيين 


كته الك 


- الأسعار السابقة غير خاضعة للخصم. 


gi-‏ فحص طبي غير وارد باللاتحة يتم بإتفاقية مسبقة حسب الفحوصات المطلوبة 
- جميع الفحوصات المذكورة Yor‏ إقامة ويتم إجرائها بوحدة الفحص الطبی. 
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تدمات الطوارئ والاسعاف 
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خدمات قسم الطواریء 


oa 
Po. کشف طوارىء (بواسطة طبيب الطوارئ)‎ 
استشارة الرعاية المركزة والمتخصصه بقسم الطواری‎ 

توسیع مجرى البول 

حقن 
خياطة جره «خمسة غرز فأقل» 


غسيل معدة أو تركيب إنبوبة معوية (رايل) 


رد کسور بسيطه 

تركيب جبیره أو جبس تحت مفصل EHI‏ 
تركيب جبیره أو جبس فوق مفصل الکوع 
تركيب opin‏ أو جبس تحت مفصل الرخبه 
ترخیب جبیره أو جبس فوق مفصل الرکبه 
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Uda‏ موضعی حول المفصل (آوتار- عضلات- أربطة) 


۹ 
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yaa‏ بواسطة طبيب الأورام بالطوارئ 


aio‏ خراع تحت مخدر موضعی بالطوارئ 
إستتصال ظافر بالطوارئ ۳-7 
رسم نبض جنین 7 
Aires‏ | ۳۰ 


ترحيب قسطرة فوق العانة 
عينة من سائل النخاع 


- جمیع الخدمات السابقة غير شاملة المستهلکات والأدوية. 


آسعار تقدیم Goad‏ الاسعاف 


۳ 
| 
- 
۱ 
TTT‏ 
اسعاف المطار مجهزة غير شامل ساعات الانتظار (لمدة ساعة) 
اتعاب الممرضه المرافقه (خارج القاهره) Saas‏ 
اتعاب الممرضه المرافقه (داخل القاهره) كك 


اتعاب الطبيب المرافق (خارج القاهره) 
اتعاب الطبیب المرافق (داخل القاهره) 


اسعاف المباراه (۲ساعات) 
e‏ 
استخدام jaa‏ التنفس الصناعي بسيارة الإسعاف eE‏ كدر 


Vo 
Vo 
۳ 
Pa 
0۰ 
f~ 
da 
0. 
0۰ 
f~ 
Va 
Pu 
0. 
Va 
Co. 
Sa 
Cu 


- خدمات قسم الإسعاف لا تخضع للخصم 


& المركزالطبى 
AYA‏ للمقاولون Coll‏ 


العيادة الخارجیم 


خدمات قسم العيادة الخارجية 


خشف عيادة استشارى 


خشف عيادة التخدير 
عيادة النساء والتوليد 
مسحه من dic‏ الرحم 


موجات صوتيه علي العين الواحدة 
موجات صوتيه علي العينين Leo‏ 

قياس قوة العدسة لعين واحدة 

قياس قوه العدسة للعينين leo‏ 

إزالة جسم غريب من سطة العين 

اختبار تسليك قناه دمعيه 

اختبار فحص زاوية العين 

جلسات ليزر متكررة sil‏ من ثلاث جلسات 


کی كهربائى لعدة شعرات بالعين 


عيادة أنف وأذن 


السعر 


رسم قلب بالموجات الصوتيه ( ايكو ) 
عيادة الاسنان 


حشو ضرس بلاتين - مركب 
حشو ضرس بورسلين صب 


حشو كمبوزيت للأسنان الأمامية 


حشو ضرس بلاتین - al‏ واحد 
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حقو سوت اسان تیه كك 
ITE‏ كك 
ET‏ 
عل قلا ود E‏ ۳ 
علا قلات مد بلح 2 

No» 


صبة معدنية بعد elle‏ الجذور 
كحت رواسب جيرية مع تلميع الأسنان ١‏ 


علاج اللثة 


تركيب طربوش أكريل بلون الأسنان 

تركيب طربوش بورسلين بلون الأسنان بقاعدة معدن 
تركيب طربوش بلاتين صب بوجه أكريل 

كوبري خلفي بلاتين مغصلي بالبورسلين ( الوحدة ) . 
SES I TI‏ 


تركيب UULA‏ إضافى فيتاليوم) 


e | م‎ 


عيادة الأمراض الجلدية 


لت و 1 [oi‏ 


کی سنطه واحده اكىسنطهواحده لعين cou‏ سمكه) 


ااا 


حقنه كورتيزون تحت الجلد 


اخذ Gite‏ من الجلد تحت مخدر موضعى 


(۳۰ 


dale‏ الأاعصاب 


- اقامة لمدة يوم (حالة نهارية ) - f sac‏ جلسة حسب dalai‏ 
- اتعاب الطبیب 
- رسمم استخدام الجهاز 


لا يشمل المستلزمات والأدوية 


=" 


جلسة تدليك بروستاتا 


dui 
— مس مس‎ 


حقن موضعی حول المفصل ( آوتار- آربطة- عضلات ) 


Lew -‏ جمیع الخدمات المقدمة غير شامله ااترخیبات والمستلزمات. 


& المركزالطبى 
AYA‏ للمقاولون Coll‏ 


خدمات قسم التصوير الطبى و الأشعة 


قسم الأشعة العادية 


أشعه على عظام Ph SAO‏ 


أشعه على الخعب 
a subi‏ على الحوض ومفصل الفخذين Ch‏ 


“si 
انقی‎ leas 


أشعه على الصدر - أمامي 


رسم استخدام جهاز التنظير للمناظير 
أشعة ديناميكية على القولون أو المستقيم (غير شامل المستهلكات) 
= 
أشعه على الجهاز البولي - بالصبغة 


آشعه على قناة مجری البول - بالصبغة الصاعدة 77 
آشعه صاعدة للمثانة - بالصبغة Resi‏ 
aa 777 T‏ 
E E rae cnn‏ 
أشعمعلن البطن - وضعين I‏ م 
أشعه على الغدة اللعابية - بالصبغة - ناحية واحدة 

أشعه على الغدة اللعابية - بالصبغة - ناحيتين 

آشعه على المرئ - بالباريوم أو الجاستروجرافين 

أشعه على المعدة والأثنى عشر - بالباريوم أو الجاستروجرافين 
آشعه على المعدة والأمعاء الدقيقة - بالباريوم أو الجاستروجرافين 
أشعه على القولون - بالباريوم أو الجاستروجرافين 

أشعه على الزائدة الدودية - بالباريوم أو الجاستروجرافين 7 
أشعه على القولون - بالباریوم أو الجاستروجرافين والهواء 
TET‏ 
SE EN TTT‏ 


IVO 
aXe) 


هذه الاسعار غير شاملة المستهلكات / الصبغات/ الأدوية 


— | TT 


Rte etn |‏ 
ae zinc |‏ 
rattle tzid |‏ 
| مقطعيةعلن PAR‏ | 
atte dad |‏ 
| مقطعيةعلن AA‏ | 
| مقطعيةعلنالركية | 8 
| مقطعيةعلن do |a‏ 
| مقطعيةعلن stl‏ 
مقطعية e‏ مفصل tp ati‏ 
مقطعية على البطن و الحوض متعددة المقاطع للمسالك البولية (بدون صبغة ) خا ل 
| مقطعيةعلنالسة y‏ ۰ 
مقطعية على الأمعاء الدقيقة كع كل 

مقطعية على الشريان vg‏ كاملا Asi)‏ لقسطرة TAVI‏ 


مقطعية على الغدة الدرقية 


مقطعية على الغدة النكافية 

مقطعية على الغدة النخامية 

مقطعية على الفقرات العنقية 

مقطعية على الفقرات القطنية 

مقطعية على الفقرات الصدرية 

فحص الكبد - ثلاثي المراحل - بالمقطعية الحلزونية 
عينة من الصدر - تحت الأشعة المقطعية 

Sine Us disc‏ - تحت الأشعة المقطعية 

من اس شتا 

مقطعية على شرايين الاطراف العلوية 


مقطعية على شرايين الرقبة 

مقطعية على شرايين الرثة 

مقطعية علن الشريان الاورطى مك شريان الطرفين 
مقطعية على الشريان الاورطى منطقة واحدة 

مقطعية على الشريان الاورطى صدرى و بطنى 

مقطعية على الشرايين المعوية 


مقطعية على شرايين القلب بالصبغة غير شامل الصبغة 

بذل - تحت الأشعة المقطعية 

بذل السائل البللوري مك تركيب أنبوبة - تحت الأشعة المقطعية 
مقطعية على أوردة الساقين 


- فى حالة فحص أشعة مقطعية + ثلاثية الأبعاد لنفس الفحص يتم إضافة 
۰ جنیها على Lew‏ الفحص الأساسى. 
- هذه الأسعار غير شاملة المستهلكات/ الصبغات / الأدوية. 


(۳0 


١ 


قسم الموجات الصوتية 


موجات صوتية على الغدة الدرقية 


موجات صوتية على الخصية بالدوبلر 


موجات صوتية على الثدي 


موجات صوتية على العضلات 


موجات صوتية على الرقبة 


ee‏ كك كك 


دوبلكس شرايين الأطراف السفلية (للناحيتين) 
دوبلکس شرايين الطرف العلوي (ناحية واحدة) 
دوبلخس شرايين الطرف السفلي (ناحية واحدة) 
دوبلکس شرايين الرقبة 

دوبلكس أوردة الأطراف العلوية (ناحية واحدة) 
دوبلكس أوردة الأطراف السفلية (ناحية واحدة) 
دوبلكس أوردة الأطراف العلوية (للناحيتين) 


دوبلکس أوردة الأطراف السفلية (للناحیتین) ' 


SE I TTI 
e E 
(ei فحص أمراض نساء (من خلال المهبل) بالموجات الصوتية‎ 


EO. 
Vu 
10. 
OVO 
EO. 
Ves 
Ves 
10٠ 
No. 
da 
da 
No. 
No 
Aw 
Aw 


فحص البروستاتا بالموجات الصوتية عن طريق فتحة الشرج 
فحص البروستاتا بالموجات الصوتية مع أخذ die‏ عن طريق فتحة الشرج 
آخذ disc‏ من الكلى بالموجات الصوتية 


أخذ dine‏ من الكبد بالموجات الصوتية 


= 
< 
O 


أخذ عينة من الانسجة الرخوية بالموجات الصوتية 


بذل els‏ بالموجات الصوتية 


بذل ( استسقاء ) من البطن 


m 


Vo. 
Nu 
Fe 


دوبلکس على شرايين أو أوردة البطن - الأمعاء 


ر 


موجات صوتية على الجنين 
دوبلر على الجنين 
بذل من الصدر عن طريق الموجات الصوتية 


موجات صوتية على UA!‏ اوالكتف .0 


فحص و تحديد ورم بالتدى N‏ 
فحص و اخذ عينة من ail‏ 


التمدد الشريانى الکاذب شامل اتعاب الطبيب 


اخذ عينه من العده الدرقيه بالابرة 


m 


فتحة لتغريك الكلى بالموجات الصوتية 


- يتم إحتساب مبلڅ ٠٠١‏ جنيه عن Gi‏ حالة سونار أو دوبلر تجرى خارج قسم الأشعة 
- جميع الفحوصات غير شاملة المستهلكات والادوية واتعاب التخدير 


( 


fV 


E III OT] 
e | rimane 


كتابة تقرير ULI‏ خارجى 


(1 


کت سکس 


Us)‏ على شرايين الم 
رنین على شرايين + اوردة الم 

فحص المخ + التشبع والتروية 

Brain Stroke Protocol! وفحص التشبع‎ ål رنین على‎ 

Brain Stroke Protocol ) Diffusion èoJl oڏرgÎ‎ + رنين على المخ + شرایین‎ 


iù 


¬ 


Mo 


¬ 
O 


رنين على القنوات المرارية 

رنين على شرايين الرقبة 

رنين طيغى على المخ ( مع فحص åo‏ سابق ) 

رنين طیفی على المخ (بدون فحص åo‏ سابق ) Y‏ 


رنين لتصوير الشريان الاورطى ( صدرى / بطنى) 


رنین على البطن ثلاثي المراحل 
رنين على مفصل الكتف بالصبغة حقن داخل المفصل . 


رنين على مفصل الركبة بالصبغة حقن Jala‏ المفصل 
رنين على الامعاء الدقيقة بالصبغة 


ملاحظات قسم التصوير الطبی: 
- اتعاب uuh‏ حقن داخل المفصل ۲۰ جنيه 
- أتعاب طبيب الأشعة عند الحاجة ۳۰۰ جنيه 
- فى حالة الحاجة إلى طبيب تخدير بقسم الأشعة يضاف أجر التخدير ۳۰۰ جنية 
Gros -‏ الأسعار السابقة غير شاملة المستهلكات والصبغات وأتعاب التخدير 


الأشعة التداخلية 


غلق الشرايين فى البطن أو الحوض بالقسطرة ( الشريان الواحد ) 

حفن الاورام الكبدية باستخدام المواد الحيمياثية الموضعية 

حقن الاورام الحبدية باستخدام الحبوب الذكية 

علا تضخم البروستاتا بالقسطرة العلاجية عن طريق حفن الشرايين المغذية للبروستانا (ناحيه واحده) 
elle‏ تضخم البروستاتا بالقسطرة العلاجية عن طريق حفن الشرابين المغذية للبروستاتا (ناحیتین) 
حقن الورم الليغى فى الرحم بالقسطرة مع الاحتفاظ بالرحم (ناحية واحده) 
حقن الورم اللیغی فى الرحم بالقسطرة fo‏ الاحتفاظ بالرحم (ناحيتين) 

elle‏ دوالى الخصية بالقسطرة العلاجية ( حقن الوريد المغذى -ناحية واحده) 


alle‏ دوالى الخصية بالقسطرة العلاجية ( حقن الوريد المغذى - ناحيتين) 


غلق شريان متمدد او نازف فى الرأس أو الرقبة 


غلق شريان متمدد او نازف فى البطن أو الحوض 


قسطره تشخيصيه على شرايين ål‏ 
ele‏ التمددات الشريانية والانيوريزم 


ele‏ التمددات الشريانية النازفة والانيوريزم النازف فى المخ مع استخدام 
بالونة أو دعامة 


Yaa‏ وحمة دموية فى المخ باستخدام ماده الاونخس (الجلسة) 
حفن وحمة دموية فى doll‏ باستخدام المواد الاكليركية (الجلسة) 
استخراج جلطة من شريان coll‏ 

توسیع الشريان السباتى مع تركيب دعامة ) غير شاملة تكلفة الدعامة ) 


توسیع شريان فى داخل الم 


غلق ناصور شرياني وريدي فى الم 


حقن ورم دموي في الراس و قاع الجمجمة 


ele‏ التمددات الشريانية الضخمة åU‏ باستخدام دعامة مغيرة لمجری الدم 


- هذه الأسعار تشمل اتعاب الطبيب و فتح غرفة القسطرة ولا تشمل المستهلكات 
- الأدوية - القساطر - البالون - الدعامات - الأسلاك - الصبغات. 
DUI -‏ 11 التداخلية باكدج ولا LE 0 Aj‏ 0 3 


PI 


& المركزالطبى 
AYA‏ للمقاولون Coll‏ 


خدمات الطب النووى 


Quo‏ ذرى على الكليتين ديناميكي و استاتیخن 


ا as‏ 
مسج دی لقن > 


E 
۳. 
(0. 
Pa 
IA 
CA» 
CA ذرى لدراسة حيوية القلب‎ Auo 
Pi 
fia 
CE» 
Ns 
(aa 
(0. 
0 


Allo‏ ذرى على الأوعية الليمغاوية 
مسح ذرى على Gy!‏ دموي و تنفسي 
مسح ذرى على الرثة دموي فقط 
مسع ذرى على الجهاز الدمعي 
Allo‏ ذرى على doll‏ بالمیبی 

مسح ذرى على åo‏ بالدمسا 

مسح ذرى على الأمعاء 


مسح ذرى لدراسة النزيف المعوي 
كد 


Quo‏ ذرى لدراسة التسرب الدموي للرئتین 


(Ps 
مسج خر بالجاليوم للالتهايات‎ 
مسخ ذرى بالجاليوم لور‎ 


EEE 


ALLO‏ ذرى بالیود على الجسم بعد جرعة علاجية 


جرعة يود علاجية I)‏ -١٠ا‏ مل) 
جرعة يود علاجية ( (Uo ۱۵۰- ٠١١‏ 
مسع ذري علي القلب بالمجهود الدواثي 


رسم قلب بالمجهود 


۰ ذرى على العدد اللعابية‎ ALLO 


e 1 Sita 
مسح ذرى على الثديين بالميين‎ 


| 1 5 L اله‎ AL 


AYA‏ للمقاولون 


& المركزالطبى 
AYA‏ للمقاولون Coll‏ 


خدمات قسم المناظير 


قسم المناظير 
مناظير القنوات المرارية 


منظار معدة + عينة (يضاف سعر جفت أخذ عينة من الجهاز الفضمی) 

منظار معدق + عينة + test CLO‏ (يضاف سعر test‏ 010 وجفت أخذ العينة) 

منظار معدة + حقن دوالی مرئ (یضاف سعر ابرة الحقن) 

منظار معدق + حفن دوالی المعده (یضاف سعر ابرة الحقن) 

منظار معدة + حقن قرحه مزمنة للمعدة أو Vivi‏ عشر ریضاف سعر ابرة الحقن) 
منظار معدة + کی حراری أو بالارجون (يضاف سعر الأرجون عند استخدامه) 

منظار معدة + استخدام CLIP‏ لوقف النزيف (يضاف سعر كلبس وقف نزیف بالجهاز الفضمی) 


منظار معدة + استخدام au CLIP‏ ناسور بالجهاز الفمضمی 
(یضاف pew‏ کلیس لسد ناسور بالجهاز العضمى ) 


منظار معدق + حقن قرحه مزمنة للمعدة أو الإثنى عشر + کی حر اری أو 
بالارجون «یضاف سعر ايرة الحقن وسعر الأرجون عند استخدامه ) 

منظار معدق + حقن قرحه مزمنة للمعدة أو الإثنى pic‏ + استخدام CLIP‏ 
لوقف النزیی olay)‏ سعر dp)‏ الحقن وسعر کلبس وقف النزیف ) 


منظار معدة + حقن قرحه مزمنة للمعدة أو الإثنى عشر + کی حر اری أو 
بالارجون + استخدام CLIP‏ لوقف النزیفا 
(یضاف سعر إبرة الحقن وسعر الأرجون وکلبس وقف النزیف ) 


منظار معدة +ربط دوالی (يضاف سعر حلقات الربط) 

منظار معدة +ربط دوالی +عينة (یضاف سعر حلقات الربط) 

منظار معدة +ربط دوالی + حفن دوالی المعده (یضاف سعر حلقات الربط) 
منظار معدق + استتصال زوائد بالمعدق + کی حرارى (یضاف pow‏ جفت |ستئصال زوائد) 
منظار معدة واستخراج جسم غریب jew olay)‏ جفت |ستتصال جسم غریب) 


منظار معدق + استتصال زوائد بالاندولوب + کی حراری او بدونه 
(یضاف pew‏ جفت استتصال الزوائد و سعر الاندولوب) 


منظار معدق + استخراج بالون بالمعده لالتخسيسا 
منظار معدة + تركيب بالون بالمعده للتخسيس ye)‏ شامل سعر البالون و المستلزمات) 


منظار معدة + توسیع GLA‏ بالمریء أو الإثنى عشر بالبالون (یضاف سعربالونة 
توسیع ضيق بالمری أو الإئنى عشر) 


منظار قولون كامل + عينه0 ew olay)‏ جفت أخذ العينة) 

منظار قولون قصير + عينه (يضاف pow‏ جفت أخذ العينة) 

منظار قولون + حفن نزيف (يضاف سعر ön‏ الحقن) 

منظار قولون + کی حرارى أو بالارجون (يضاف jew‏ الأرجون عند استخدامه) 
منظار قولون وإستخدام CLIP‏ لوقف النزيف (يضاف سعر كلبس وقف النزيف) 


منظار قولون + حقن نزيف + كى حرارى أو بالأرجون 
(يضاف سعر إبرة الحقن + سعر الأرجون عند إستخدامه) 


منظار قولون + حفن نزيف + إستخدام CLIP‏ لوقف النزيف 
(يضاف سعر إبرة الحقن + كلبس وقف النزیف) 


منظار قولون + حقن نزيف + کی حرارى أو بالأرجون + استخدام CLIP‏ 
لوقف النزيف (يضاف سعر إبرة الحقن + سعر الأرجون عند إستخدامه + كلبس وقف النزيف) 
(ستتصال زوائد بالقولون شامله المنظار +كى حرارى او بدونه 

منظار قولون وتوسيخ ضيق بالقولون olay)‏ سعربالونة توسيع) 


منظار قولون + استتصال زوائد بالاندولوب + GALA‏ او بدونه 
(يضاف yew‏ جفت |ستتصال الزوائد و سعر الاندولوب) 


منظار + ترکیب دعامة معدنیه بالفولون (يضاف سعر الدعامة) 
قطع عضلة أسغل المرئ بالمنظار لحالة آکالیزیا POEM‏ 


سونار عن طریق المنظار التشخیصی بدون عينة EUS‏ 
سونار عن طریق المنظار العلاجی مع SAI‏ عينة EUS‏ 
منظار الأمعاء الدقيقة بدون Gite‏ 

منظار الأمعاء الدقيقة مع عينة 


منظار الشعب الهواتية التشخيصى 
منظار الشعب الهوائية التشخيصى مع عينة بالجفت 


(يضاف سعر جفت أخذ عينة من الجهاز التنفسى) 


منظار الشعب الهوائية مك إستخراع جسم غريب 
(يضاف سعر باسخت إستخراج جسم غريب من الجهاز التنفسی) 


منظار الشعب الهوائية التشخیصی مع SAT‏ عينة بالإيره من خلال القصبه 
الهواتية (یضاف سعر إبرة Gite AAT‏ من خلال منظار الشعب) 


منظار الشعب الهوائية مع حقن بالأرجون olay)‏ سعر الأرجون) 
منظار الشعب الهوائية من أنبوبة القصبة الهوائية 


منظار صدر من خلال شق بالصدر 


متابعة منظار الشعب الهواتية بالرعاية المركزة 


حقن بلورى عن طريق أنبوبة صدرية (يضاف سعر مادة الحقن) 


إجراءات أخرى : 


حفن بؤرة سرطانية بالححول عن طريق الموجات الصوتية 
(يضاف jew‏ إبرة الحقن) 


حقن بؤرة سرطانية بالتردد الحرارى عن طريق الموجات الصوتية 
(يضاف سعر إبرة الترا) 


حقن بؤرة سرطانية بموجات الميكروويف عن طريق الموجات الصوتية 


أخذ عينة من الكبد (يضاف سعر الییرة) 
أخذ عينة من الغدد الليمغاوية من البطن (يضاف سعر الييرة) 


ملاحظات: 

- يضاف E‏ جنية اتعاب التخدير لمنظار الجهاز العضمى العلوي و :00 لمنظار الجهاز العضمى السغلي. 

- يضاف Ve‏ اتعاب للتخدير لمناظير ERCP‏ أو gi PTC‏ التردد الحرارى أو منظار الصدر أو منظار الشعب الهوائية 

أو gi EUS‏ منظار الأمعاء الدقيقة. 

- استدعاء استشارى المناظير للحالات الطارثة ۵۰۰. 

- يضاف ۳۰۰ جنية للمناظیر «Uil‏ العملیات او العناية المرکزة. 

- يضاف Ne flo‏ جنية آتعاب تخدیر فى حالات ESD, POEM‏ 

- فى Ula‏ اجراء أكثر من منظار ude)‏ سبيل المثال منظار علوى أو سغلى) يتم احتساب pal‏ التخدير كاملا 

علي التصنيف الأعلى و 10۰ عن كل منظار إضافي, 

- اسعار المناظير السابقة لاتشمل المستلزمات. 
سس ت 
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& المركزالطبى 
AYA‏ للمقاولون Coll‏ 


خدمات الكلى الصناعی 


وحدة الكلى الصناعی (باكدج ) 


جلسة غسيل كلوى بالرعاية المركزة 


جلسة غسيل كلوى بالعزل 


جلسة فصل البلازما (تشمل hö ó‏ أتعاب الطبيب+رسوم استخدام الجهاز) 


- غير خاضع لخصومات التعاقد. 
- أسعار الخدمات بوحدة الكلي يتم رعادة تقييم السعر كل ثلاثة bi‏ | 


Er 


& المركزالطبى 
AYA‏ للمقاولون Coll‏ 


ندمات العلاح الطبيعى 


قسم العلاج الطبیعی 


ina 


جلسة كهرباء علاجية من أي نوع (موجات قصيرة - موجات صوتية - تيار 
متداخل) 


ea 
اشعة فوق البنفسجية للجسم كله ال‎ 
cr a 
eee a 
ce === 
cre 
ce 
و‎ NE 77 
EEA 


تدليك طبى يدوى 


سمه 
تمرين المفاصل بالأجهزة الكهربائية المتطورة o CMP‏ 
elle‏ بالضغط المتقط مك التمرين لطرف واحد es‏ 
بآ 
.اسم أعصاب tet tt‏ 
| 
re |‏ 
۱ 
EE‏ 


استخدام جهاز المجال المغناطيسى 


۸ 
| 
| 
۳ 
Po. طبيعى شاملة داخلى‎ elle جلسة‎ 
۳ 
p 
P 


الموجات التصادمية (طرف واحد) 


£0 
EO 
N 
0 
1): 
A 
Po 
Po 
Ca 
0 
O. 
(Oo 
r 


جلسة elle‏ طبیعی بالرعاية المركزه 


& المركزالطبى 
AYA‏ للمقاولون Coll‏ 


alga‏ المعمل 


€l 


شهادة 15189:2012 ISO‏ 
شهادة 15189:2012 ISO‏ لدقة وكفاءة التحاليل الطبية » وتعد أعترافاً بمطابقه للمواصفات الدوليه للنظام 
والأفراد والخدمة المقدمة وفقاً للمعايير العالمية من شركه الاعتماد المصرية (EGAC)‏ وهي تهدف إلي 
زياده ثقه العميل ودقه التحاليل الطبيه ومطابقتها بنتائج التحاليل في اي Age‏ معتمدة في العالم. وسعي المركز 
للحصول علي هذه الشهاده لتحقيق اهداف الإرتقاء بجودة التحاليل الطبيه لأهميتها في التشخيص. 


Accreditation Certificate No. (051303A ) 


Cer | 


Arab C 32 ctors edigal I 


Pa 


AI Gabal AI Akhdar - Nasr City 
iro Governorate- Eg 


Has b redited by EGAC. "Di ith the 55 01 
m ISO 15189:20 > ۱ 


In Some Clinical Chemistry Tests 


The scope of accreditation is described in the attached schedule No. (051303B) 


Scope Issue No. (03) 
Issue No. (03): December 22, 2022 Valid to: September 05, 2025 


nd E requirements 
5 unde! AC Accreditation 


EGAC is an ILAC MRA Signatory in the Field of Calibration, Testing, Medical Labs, 
Proficiency Testing Providers and Inspection Bodies Accreditation 


1st Accreditation Date: December 04, 2014 
Eng. Ahmed Samir Saleh 


jae nea Di لام‎ a 


Minister of Trade and Industry‏ __ ا 


المعمل وبنك الدم 
Hematology‏ 
no Blood group‏ 


ESR 


Hb&Hct 


Osmotic Fragility 


P.T.T 


PT&INR 


Reticulocytes 


RH typing 
RH Titration 


Ascitic Fluid cells 
Peritoneal fluid cells 
CSF fluid cells 


لاع 


Bence jones protein in urine 
Benzodiazebin 
Blood gases 


cdr rn na 


۳2 e ۸ 
27 ۸ 
۳۲۲۲۲ 
|۳2 BUN/ Creatinine ratio 
۱ ت‎ ۷۵ | Bilirubin total 
كر‎ ee Bilirubin Direct 
Zen calcium in 24hr urine 
E M 


| 
r 
r 
N 
B 
| 
| 


If 
A. 
hi 
If 
Vo 
Vo 
0 
Vo 
0 
3 
E 
Vo 
Vo 
Vo 
Vo 
Vo 
Vo 
Vo 
ro 
ro 
Vo 
fu 
0 


GFR 


LDL Cholesstrol 
HDL Cholesstrol 


Vo Urine examination 


ANCAC 

ANCA P 

Anti Cardiolipin IgM&lgG each 
Anti CCP 


Beta HCG in Serum Qualitative 


Brucella abortus&Melitensis 


CEA 


CMV 1gM 


CMV 1gG 


EBV 1gM 
H Pylori Ag stool 
H Pylori ۱۵9 blood 


Serum ferritin 
Thyroid Ab IgM& IgG “each” 


Toxoplasmosis 1gM 


IgG 
Widal Test 


o on 
o | ل‎ CO 
o | Cimone 
2777 Syphilis 3 TPHA) 
ire its 1o 
re Aha 
SI يي‎ 
SI N IT) 
77 Cortisol (AM) 
Carlee EM 
e | Calon 
ST E Senn 


I L -6 ( Interleukin 6) 


Testostrerone Total 


- أي فحوصات غير مدرجة أعلاه يتم Laila]‏ بموافقة سعرية مسبقة. 

- سعر تحليل عينة الأنسجة «الباثولوجى» طبقا لأسعار المعمل الخارجی, علمًا YU‏ هذا الفحص يتم إجراءة 
خارج المركز وغير GU BAL‏ نسب خصم Weg‏ شامل الأبحاث المتقدمة المتعلقة بالحلالات. 

- بنك الدم المتاع بالمركز الطبى هو بنك تخزينى ويتم توفير إحتياجات المرضى من الخارج طبقاً لأسعار 
السوق علما YU‏ خذمات بنك الدم لا تخضع لأى dui‏ خصم. 


0۳ 


شهادة 9001:2015 ISO‏ 
شهادة 9001:2015 ISO‏ من الشركة المانحة للاعتماد الدولي (ISOQAR)‏ التابعه (UKAS)‏ الأنجليزية» وهي 
مواصفة دولية هدفها ضمان جودة النظام الاداري بالمسسات لیساهم في رفع المستوي الأداني للمستشفي وتلبية 
إحتياجات العملاء بفاعلية , ولذلك يسعي المرکز الطبي لاتباع منهجية راسخة لتحسین جودة الخدمات الصحية ورفع 
جوده الخدمات الصحية المقدمة مما يساعد علي التنافس بأعلي المستویات في المجال الصحي. 


Certificate of Registration 


This is to certify that the Management System of: 


Arab Contractor Medical Center 
Gabal Al Akhdar, Nasr City, Cairo, Egypt 


has been approved by Alcumus ISOQAR and is compliant with the requirements of: 
ISO 9001:2015 


Certificate Number: 19077-Q15-001 

Initial Registration Date: 26 July 2017 

Previous Expiry Date: 02 March 2022 
Recertification Date: 09-10-11-12 February 2022 
Re-issue Date: 23 May 2022 

Current Expiry Date: 02 March 2025 


Scope of Registration: 


Medical services, including nursing, ICU, CCU, hepatology and stroke critical care units, 
radiology, X-Ray, MRI, CT and sonar imaging, and pharmaceutical services. 


Signed: 


Alyn Franklin, Chief Executive Officer duy È / À 


(on behalf of Alcumus ISOQAR) 


This certificate will remain current subject to the company maintaining its system to the required standard. 
This will be monitored regularly by Alcumus ISOQAR. Further clarification regarding the scope of this certificate 
and the applicability of the relevant standards’ requirement may be obtained by consulting Alcumus ISOQAR. 


Alcumus ISOQAR Limited, Alcumus Certification, Cobra Court, 1 Blackmore Road, Stretford, Manchester M32 OQY. 
T: 0161 865 3699 ۴: 0161 865 3685 E: isogarenquines@alcumusgroup.com W: www.alcumusgroup.comvisogar 
This certificate is the property of Akcumus ISOQAR and must be returned on request. 


شهادة 22000:2018 ISO‏ 
شهادة 22000:2018 ISO‏ في |دارة سلامة الغذاء من الشركة المانحة للاعتماد الدولي (ISOQAR)‏ 
التابعه (UKAS)‏ الأنجليزية. وهي مواصفة دولیه هدفها دمج نظام إدارة الجودة بنظام ادارة سلامة 
الغذاء ولذلك بسعي المرکز الطبي لتطبیق جمیع الالیات الخاصة بالتحکم في مخاطر سلامة الغذاء الي 


e 


جانب تطوير الأنظمة وتحسينها بشكل دائم لضمان سلامة الأغذية علي جميع العملاء. 


0000 


Certificate of Registration 


This is to certify that the Management System of: 


Arab Contractor Medical Center 
GabalAl Akhdar, Nasr City, Cairo, Egypt 


has been approved by Alcumus ISOQAR and is compliant with the requirements of: 
ISO 22000:2018 


Certificate Number: 19077-FS8-001 
Initial Registration Date: 26 July 2017 
Previous Expiry Date: 02 March 2022 
Recertification Date: 08 February 2022 
Re-issue Date: 23 May 2022 
Current Expiry Date: 02 March 2025 


Scope of Registration: 


The provision of ready to eat meals and beverages to hospital patients. 


Food Chain Category: E - Catering 


Signed: 
Alyn Franklin, Chief Executive Officer 1 E | | 
(on behalf of Alcumus ISOQAR) 


This certificate will remain current subject to the company maintaining its system to the required standard. 
This will be monitored regularly by Alcumus ISOQAR. Further clarification regarding the scope of this 
certificate andthe applicability of the relevant standards’ requirement may be obtained by consulting 
Alcumus ISOQAR. 


Alcumus ISOQAR Limited, Alcumus Certification, Cobra Court, 1 Blackmore Road, Stretford, Manchester M32 ۷ 
T: 0161 865 3699 F: 0161 865 3685 E: isogarenquiries@alcumusgroup.com W: wvew.aicumusgroup.comsoqgar 
This certificate is the property of Akcumus ISOQAR and must be returned on request. 


ا لساخن 
19660 
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خدمات الاقامة /المرافق /الإشراف الطبى 


الإقامة /المرافق /الإشراف الطبى 


إقامة جناع رويال 

إقامة جناع لوخس 

إقامة جناع ممتاز 

إقامة حجرة لوكس مفرد 
إقامة حجرة لوكس مشترك 
إقامة حجرة ثانية ممتازه 
إقامة (رعاية القلب) 
إقامة (رعاية الأعصاب) 
إقامة (رعاية الكبد والجهاز (Loll‏ 
إقامة الرعاية المتوسطة 
حضانة اطفال 

إقامة آطفال 

مرافق جناع رويال 

مرافق elia‏ لوکس 

مرافق جناه ممتاز 

مرافق لوكس مفرد 

مرافق اطفغال (غير الدرجة الأولى) 
اشراف طبی elia‏ رویال 
اشراف طبی elia‏ لوکس 
اشراف طبی elia‏ ممتاز 
اشراف طبی لوكس مفرد 
اشراف طبی لوكس مشترك 
اشراف طبی ثانية ممتازة 
اشراف رعاية القلب 


اشراف رعاية الأعصاب 


اشراف رعاية الکبد والجهاز المضمى 

اشراف الحضانة 

اشراف طبی اطفال 

اشراف طبی إضافى /جناح Jug)‏ أو لوكس خاص بوحدة علاج الاورام 
اشراف طبی اضافی /جناع ممتاز خاص بوحدة elle‏ الاورام 


اشراف الرعاية المتوسطة 
اشراف طبى إضافى /لوكس مفرد خاص بوحدة علاج الاورام 


اشراف طبی إضافى /لوكس مشترك uala‏ بوحدة علاع الاورام 


اشراف طبى إضافى /ثانية ممتاز خاص بوحدة علاج الاورام 


ملاحظات: 

- فى حالة الإقامة أقل من ۱۲ ساعة فى الفترة الصباحية تحتسب حالة نهارية كالآتى: 

۰ من Ap LOU!‏ .10 من رسوم AL6‏ غرفة العملیات: 10٠‏ من الإشراف الطبى وبدون رسوم خدمة إدارية 
- فى Udi Ula‏ المريض من الغرفة المقيم بها si‏ سبب ( النقل للرعاية المركزة على سبيل 
المثال ) يتم إخلاء الغرفة فورا . 

- فى حالة الاحتفاظ بالجناح أو الغرفة المغردة للضرورة القصوى يتم مضاعفة رسوم الاقامة 
(بدون اشراف طبى) . 

لا تخصص حجرة مستقلة للمرافق وإنما المسموخ له هو الأقامة بغرفة المريض المرافق له . 
- لايخصص سرير أضافى للمرافق بحجرة المريض وإنما يحون مبيته على الاريكه الموجودة 
بعرفة المريض. 

- يحق لادارة المستشفى clu‏ على توصية استشارى الحالة فى بعض الحالات الحرجة وبعض 
العمليات التى تستدعى رعاية خاصة ؛ نقل المريض الى درجة أعلى أو نقله الى وحدة الرعاية 
المركزة بدلا من الدرجة الواردة بخطاب التحويل وأن يكون ذلك دون الرجوع الى جهه 
التعاقد ويستمر المريض فى هذه Gayl‏ الى أن تسمح حالته بإعادته الى الدرجة الأصلية 
ويتم المحاسبة على اساس الدرجة الأعلى . 

- رعاية تمريضية خاصة بالأقسام الداخلية حال توافرها ۱۲۰۰ جنيه يومياً. 


آتعاب الاستشاریین في القسم الداخلی 


Jai‏ : آتعاب الاستشاریین 
-Í‏ الاستشاری المتابع للحالة : 


JWI الاسبوع‎ 


الیوم الاول ان 


ومابعد ذلك 


re er‏ ا 
E yT‏ | سا 


0۹ 


اولا: 
LA PRO AIE ER E eeu DS aT‏ ی 
f‏ إستشارة رعاية مركزة بالأقسام الداخلية ۲۰۰ e‏ (مائتان جنیها) . 
e‏ الإستشارى الغير المتابع للحالة لمناظرة المریض : 

أ- الزيارة الاولى ..”اج / الزيارة GU‏ إستشارى . 


ب - الزيارة التالية لنغس الإستشارى ۲۰۰ جم /الزيارة . 


. الاتعاب عن تغيير الدم (بخلاف ثمن الدم والمستهلكات ) ۳۰۰ جم للمرة الواحدة‎ : WIG 
. تالتا : في حالات العلاج الكيميائى للاورام يضاف إلى ما سبق ذكره‎ 
. أو موضعيا‎ Lole سواء كان‎ Log جم‎ IVO الاشراف على جلسة العلاج الکیمیائی‎ + 
. في حالة حفن العلاج الکیمیاتی في النخاع الشوكى يضاف مبلق ۲۵۰ جم‎ è 
جنیه.‎ o. رابعا: آتعاب إستدعاء استشاری للحالات العاجلة‎ 
جنیه يوميا.‎ ٠٠١ خامساً : رسم استخدام مرتبة هوائية للاقسام الداخلية‎ 


سادساً :_ رسوم تحضیر elle‏ کیماوی ٠٠١‏ جنية للجرعة. 


اسعار تقديم الخدمة بوحدة الاطفال المبتسرين و visa‏ الولادن 


جهاز تنفس صناعي شامل الاكسجين / اليوم للأطفال 
رسم استخدام jaa‏ نيبوليزر للأطفال 

ترخیب انبوبة حنجرية للاطفال 

تركيب الوريد المركزي للأطغال(غير شامل المستلزمات) 
wj‏ استخدام سرنجة du as‏ للاطفال 
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خدمات العمليات وأتعاب الأطباء 


اسعار فتح غرفة العمليات وأتعاب التخدير 
« طبقاً لتصنيف العمليات الخاص بالمركز » 


اتعاب التخدير = الأتعاب المدرجة بدليل الاسعار × عامل الضرب فى التصنيف daja) ASA‏ 
خطورة التخدير على المريض) 


عامل الضرب 


قواعد عامه 


أولا: 
+ الإشراف الطبى ليس بديلا عن آتعاب الأطباء المعالجين وهو مرتبط بالأقامة ويضاف 
على الفاتورة يومياً. 
+ يضاف HE‏ خدمة على إجمالى فاتورة القسم الداخلى عدا الأدوية والدمغات الطبية. 
Li‏ 
+ يضاف ما قيمته 1 من أتعاب الجرام فى جميع حالات الجراحة أتعاب مساعد Alia‏ 
+ آجر التخدير باستمرار 1۲١ dui‏ من أجر الجرام, ( تضاف على آجر الجراحة) بالإضافة إلى درجة ASA‏ 
تالتا: 
» أتعاب الحراح المذكورة بالجدول السابق تطبق على جميع الحراحات عدا جراحات الصدر 
والعيون وعمليات زراعة الأطراف والعمليات الخاصة والغير مدرجة بجدول التصنيفات. 
+ أسعار المستلزمات الطبية المستخدمة وأسعار الدعامات والفلاتر والترکیبات هی آسعار 
خاصة بالمركز الطبى للمقاولون العرب ولا يتم مقارنتها بأى مؤسسات صحية أخرى. 
+ أسعار فتح غرفة العمليات بجدول آسعار فتح غرفة العمليات وأتعاب التخدير تکون عند 
العمليات التى تستغرق ساعتين ححد أقصى وما alj‏ عن ذلك تحسب gi‏ ساعة إضافية 
أو كسر الساعة وفقاً للقاعدة الآتية : 
« يضاف 1۲١‏ من aid‏ غرفة العمليات وأتعاب طبيب التخدير عن كل ساعة بعد الساعتين, 
على الا يزيد أجر past‏ (شامل الساعات (ASA 9g‏ آکثر من 10۰ من أجر الحراح. 
سادسا: 
+ فى حالة اجراء اكثر من عملية فى نفس التخصص فى جلسة واحدة يحسب اجر الجرام 
للعملية الأكبر بالکامل ويضاف إليه 160۰ من Jal‏ كل عملية أخرى (وكذلك آتعاب التخدير 
ورسم ai‏ غرفة العملیات). , ۱ ۱ 
pals‏ التخدیر باستمرار ۲۰ 7 من آجر الجراح - آجر مساعد الجراح ٠١‏ 7 من آجر الجراح. 
+ فى حالة cly al‏ جراحة فى تخصصات محتلفة فى نفس الوقت يتم احنساب كل عملية 
على حدى سواء pai‏ الحراح أو التخدير أو المساعد. 
سابعا: 
+ استتصال أي جزء أو نسيج من الجسم يتم ارساله للتحليل الباثولوجي بشكل روتينى 
بدون الحاجه الى موافقة مسبقة . 
« فى الحالات الطارثة (إنقاذ حياة) أيام الجمعة والأجازات الرسمية يزيد أجر الطبيب Alo)‏ 
PAA! -‏ - رسوم ALO‏ غرفة العمليات) 10۰ على الحالات المذكورة. 


جدول أتعاب الجراحين للجراحات المتخصصة 


اولا:- جراحات العيون 


صعرى للجناع 
صغرى لباقی الدرجات 


ثانيا:- جراحات الصدر 


تعاب لجر 
دی درجت 
Eb‏ خاص لكل حرجت 
مها اخل رجات 
| 
| 


. 
۱ 

۱ 

۱ 


متوسطل لكل الدرجات 
صعری لباقی الدرجات 


1€ 


رسم استخدام جهاز التنظير بالعمليات / للمرة الواحدة 


منظار حنجرى ( الياف ضوتية ) 


موسعات حالب (رسم إستخدام) 
موسعات مجرى البول 


فاطع ثناثى القطبين /جهاز الكي ثناثي القطبين 


استخدام جهاز فاكو - لعمليات الجسم زجاجى 


اسم الخدمة 
ميكرسكوب | میکرسکوباالر ود ا ۱۰ 
SCT‏ جس CNET‏ م 
الالآت Pees Tes‏ 
اخزامةالمهمة | io‏ 
ge erge SES SETS!‏ 
شفاط | Ul‏ 0 الا س 
حفار LOIN‏ حفر الاتف Rf aig‏ 
استخدام كاميرا | استخدام كاميرا Pa tg‏ س 
| متظارمق vee] cfg‏ 


علماً بأن خدمات العمليات غير خاضعة لنسب الخصم 


iw 
PO. 
Vo. 
fa 
AO. 
VO. 


n 


التكلفة الشاملة لعمليات القلب المفتوح للكبار 
(حالات الشركات والجهات المتعاقدة) 


سعر الباکدج ۹0,۰۰۰ 


: e JI h ۳۹ 


آولا: 


ba لت اه‎ MIE 


إقامة لمدة یومین dute YU‏ + سبعة أيام غرفة مغردة بعد العملية (لوكس مغرد) 


الأدوية aay‏ أقصى ۸٠٠‏ جنیه . 

نقل دم بحد أقصى أربع آکیاس فقط . 

فحوصات معملية بحدآقصی Om‏ (خمس الآف جنیه خلال مدة الاقامة لا تشمل التصویر الطبی. 
مستلزمات قسم بحد أقصى ۲۰۰ جنیه . 

فته غرفة عملیات بحد آقصی خمس ساعات . 

مستهلکات عملیات بحد أقصى ۱۵.۰۰۰ جنیه . 

pwj‏ قلب بحد اقصی اربع مرات 

اتعاب الطاقم الطبی شامل الاشراف الطبی bo)‏ بعد العملية oao‏ یوم واحد dulce YU‏ 
المرحزة) 


قيمة الصفقة طبقا للائحة الأسعار 


ولا : مبلخ التكلفة الشاملة لا يتضمن الاتى وسوف يتم المحاسبة عليه إضافة إلى التكلفة 
الشاملة : 

» خدمات التصوير الطبى 

« نقل البلازما 


« 


« 


« 


« 


« 


« 


أي زيادة فى مدة أو مبلغ أى بند محدد له حد اقصى فى التكلفة الشاملة. 

المستلزمات الصناعية ( كالصمامات و الحلقات الصناعية للقلب و (Au... ROU!‏ 

البالونة المساعدة لعضلة القلب عند الاحتياج لها. 

C en تچ ا يخا زنيب ی‎ lola zio 

الحالات الحرحة حسب تقدير الأطباء. 

ضعف عضلة القلب وفی هذه الحالة يضاف مبلغ ۶۶۰۰ جنيه المذخورة بعالیه قيمة استخدام 
البالونة المساعدة لعضلة القلب إذا استخدمت. 

لمن سبق لهم اجراء جراحة قلب مفتوم. 

المرضی فوق سن ال (۷۰) عاما. 

یراعی فى جميع الأحوال المذخورة فى WU‏ أن أي زيادة فى مدة مبلغ أي بند محدود له حد 
Quad!‏ فى التكلفة الشاملة سوف يتم المحاسبة عليها إضافة الى مبلة التطلفة الشاملة. 


IV 


باكدج عملية المياة البيضاء وزرع العدسة 


Vo» الباکگدج‎ pew 
الباكدج پشمل:-‎ 


« اتعاب الطاقم الطبی . 

» رسوم فتح غرفة العملیات. 

» مستلزمات وادوية العمليات 

« سوق استخدام الاحهزة داخل غرفة العملیات 
» الإقامة لمدة يوم واحد «ثانية ممتازة» اذا لزم الأمر. 


الباخدج لایشمل :- 


» العدسات ذات الطبيعة الخاصة 


» خدمات التصوير الطبى والمعامل وخدمات بنك الدم والفحوصات الاخرى. 
» الاستشارات الطبية 


» علاج الخروج. 
« الخدمة الإدارية agi‏ خارج الاتغافية . 


. بأن الباكدج لایخضع لخصومات التعاقد‎ Lole 


1۸ 


باکدج عملية تكميم المعدة بالمنظار 


io.» الباكدة‎ Lew 


الباكدج پشمل:- 


« 


« 


« 


« 


« 


« 


« 


الاقامة لمدة يوم فى dé Le‏ مفرد. 

اتعاب الطاقم الطبی Aelia)‏ -مساعد-تخدیر). 

رسوم aiò‏ غرفة العمليات. 

مستلزمات وادوية العمليات 

رسوم استخدام الاجهزة والمنظار Jala‏ غرفة العمليات 
مستلزمات طبية بالفسم بحد اقصی ۰۰ج . 

أدوية بالقسم بحد اقصی Als‏ 


الباكدج لايشمل :- 


« 


« 


« 


« 


« 


« 


خدمات التصوير الطبى والمعامل وخدمات بنك الدم. 
الاستشارات الطبية 

الاقامة خلاف بنود الاتغاقية. 

المرافق. 

ای مستلزمات او ادوية تزيد عن الحد الاقصی Agi‏ الاتغاقية . 
الخدمة الادارية IE‏ ؟ على البنود QUI‏ تزيد بخلاف الاتفافية 


. لخصومات التعاقد‎ SAAN بأن الباكدج‎ lele 


1۹ 


عملية زرع الكلى بسعر الصفقة الشاملة (الباخدج) مبلغ ۱۵,۰۰ جنيه ( خمسة وستون ألف جنيها ) 


Abedi توغ‎ 


جلسة كلى صناعى واحدة للمريض ليلة إجراء العملية . 

إقامة المتبرع يوم واحد قبل إجراء العملية + ع أيام بعد العملية فى حجرة مشتركة . 

فتح غرفة العمليات والمستلزمات والمستهلكات بحد أقصى ٥٠٠١‏ جنيه (خمسة آلاف جنيه) . 
الأدوية المستعملة بعد أجراء العملية للمريض والمتبرع بعد العملية aay‏ أقصى Es‏ جنيه 
(أربعة آلاف جنيه) . 

أتعاب السادة الأطباء (فريق زرع الكلى) . 

إقامة المريض يوم واحد قبل إجراء العملية وسبعة أيام بعد العملية فى غرفة مغردة. 


ملاحظات هامة: 


مبلغ التكلفة الشاملة لا يتضمن LIU‏ وسوف يتم المحاسبة عليه إضافة الى التكلفة الشاملة : 
أى زيادة فى مدة أو مبلغ أى بند محدد له حد أقصى فى التكلفة الشاملة 


حظات خدمة | ت 


: آسعار فتح غرفة العمليات لا تشمل‎ : ual 


العقاقير والأدوية والمهمات والمستهلكات فى العملية . 

المواد المخدرة والفلوثان. 

ای اجزاء توضع فى جسم المریض . ۱ 
استخدام الأجهزة المساعدة مثل جهاز الأشعة التليغزيونية والميكروسكوبات الجراحية وآجهزة 
المنیتور jaag‏ الأكسوميتر وجهاز الكرايو jaag‏ جراحة الجسم Gala!‏ والدریل وتكييف 
شارلی هاورت jang‏ تفتيت الحصوات بالموجات التصادمية .....آلخ 

آتعاب الجراح ومساعد الجراح وأطباء paill‏ ومساعد طبیب التخدیر . 


Lil‏ : النقل من Gaya‏ إلى درجة Spal‏ والعملیات: 


بالنسبة لبعض الحالات الحرجة وبعض العملیات OU!‏ تستدعی رعاية خاصة Gay‏ لإدارة 
الم ستشفی بناء على توصية الأستشارى نقل المریض الى غرفة مفرده أو نقله الى وحدة الرعایة 
المركزة بدلا من الدرجة الواردة فى خطاب التحویل وآن يكون ذلك دون الرجوع الى الجهة 
المتعاقدة mig‏ آخطار الجهة المتعاقدة بنقل المریض والأأسباب التی دعت الى ذلك ویستمر 
المریض فى هذه الدرجة الى أن تسمد حالته باعادته الى درجته الأصلية - وتتم المحاسبة على 
آساس الدرجة الأعلى بما فى ذلك آتعاب eli‏ وفتح غرفة العملیات وأتعاب التخدير والفحوص 
Lol - åf...‏ بالنسبة للاٍقامة فتتم المحاسبة على أساس مدة الاقامة JAY‏ من الدرجتین . 

حالات النزیف وحالات دوالي المرئ وحالات تلیف الکبد لا تقبل إلا فى الدرجة الأولى الممتازة أو 
(الدرجة الأولى المشتركة کحد visi‏ وبشرط أن تسمح Uta‏ المریض بذلك) via‏ یمکن القیام 
بالعلاج المطلوب على الوجه الأكمل . 


. لا تقبل الحالات المعدية فى الم ستشفی وتحول الحالات التی یثبت انها معدية الى مستشفى 


الحمیات الا فى بعض الحالات التى يرى مدير المستشفی أنه يمكن استمرارها فى المستشفی 
وفی هذه الحالة Alzi‏ فى غرفة مفردة أو العزل وبغض النظر عن الدرجة LOU!‏ الواردة فى 
خطاب التحویل وذلك دون الرجوع الى الجهة المتعاقدة, وتفوم الجهة المتعاقدة بتحمل فرق 
الدرجة وحافة الفروق الأخرى التی تترتب على فرق الدرجة . 


. الأبحاث والتحاليل والأشعات والمتابعة التى تسبق عملية زرع الكلى . 


. فى حالة إجراء عملية لمريض مقيم بالرعاية المركزة تحسب تكلغة العملية بما فى ذلك أتعاب 


ell‏ وفتح غرفة العمليات وأتعاب التخدير والفحوص Al...‏ على اساس الدرجة الأولى الممتازة 
إلا إذا كان مقيما بدرجة أخرى قبل نقلة إلى الرعاية المركزة فتحسب التطلفة الغعلية فى هذه 
الحالة على أساس Gaya‏ غرفته قبل نقلة . 


فى Ula‏ إجراء عملية لطغل بالمحضن تحسب تكلفة العملية los‏ فى أتعاب الجرام وفتح غرفة 
العمليات وأتعاب التخدير والفحوص على أساس الدرجة الأولى الممتازة . 


. فى الحالات المرضية العادية ulg‏ طارتة Judy‏ المريض فى الدرجة المحددة له فى ulha‏ 


التحويل من الجهة المتعاقدة وذلك فى حالة توافر هذه الدرجة - Lol‏ فى الحالات الطارثة وفى 
حالة عدم توافر الدرجة المحددة للمريض فى خطاب التحويل فيتم قبول المريض فى الدرجة 
المتاحة سواء أعلى أو أقل من الدرجة المحددة وفى حالة دخوله فى الدرجة الأعلى تقوم الجهة 
المتعاقدة بتحمل فرق الإقامة وفتح غرفة العمليات وأتعاب التخدير وأتعاب الجراحة والفحوص 
وباقية الخدمات العلاجية الأخرى . 


. يقبل المريض فى الدرجة المحددة له فى خطاب التحويل من الجهة المتعاقدة واذا رغب 


المريض فى الدخول فى درجة أعلى فيتحمل المريض فرق الإقامة Aig‏ غرفة العمليات وأتعاب 
التخدير وأتعاب الجراحة والفحوص وباقية الخدمات العلاجية الأخرى وعليه أن يدفع فرق التأمين 
بين الدرجة المحددة له والدرجة التى Wey‏ الدخول فيها وعليه dla sj‏ التأمين Lath‏ لنظام 
التأمين المحدد . 

إذا دخل المريض فى Gaya‏ معينة وأجريت له عملية أو فحوص وخلافة ورغب فى الانتقال الى 
درجة آعلی فعلية دفع فرق التكاليف بالنسبة لغرفة العمليات وآتعاب التخدير وأتعاب dalai‏ 
والفحوص والخدمات العلاجية الأخرى التى أجريت له فعلا على آساس أسعار الدرجة التى يرغب 
الانتقال إليها بالإضافة الى فرق الإقامة . 


يتم توصيف العمليات وففا لتوصيف المستشفى . 
الحالات الغير مدرجة فى توصيف المستشفی يتم الاتفاق على توصیفها قبل إجراء العملية . 


ثالثاً : الحالات المحولة للعلاج بالقسم الداخلي : 


عند تحويل أى حالة من الجهات المتعاقدة للعلاج بالقسم الداخلى فى المستشفى لا بد من 
توقيع الكشف الطبى عليها أولا فى العيادة الخارجية لتقرير دخولها . 


. لا Judi‏ المستشفى ulha‏ تحويل من الجهات المتعاقدة سواء للعيادات الخارجية gi‏ للقسم 


الداخلى بعد إتمام الخدمة للمريض أو خروجه من القسم الداخلى إذا كان قد تعامل مع 
المستشفى - عند elal‏ الخدمة أو عند دخوله المستشفى - على أساس التعامل النقدی وفى 
هذه الحالة على المريض مراجعة الجهة المتعاقدة لتسوية حسابه . 


رابعاً : 


عند إضافة خدمات dub‏ جديدة بالمستشفى ولا تتضمنها لاثحة الأسعار فان المستشفى 
ستقوم EU‏ الجهة المتعاقدة بأسعار هذه الخدمة الجديدة لتصبح هذه الخدمات leja‏ متمما 


لقائمة الأسعار وتكون سارية المغعول من تاريخ الإبلاغ وذلك بعد موافقة الطرف الثاني عليها . 


الا 


١ 


تصنيف العمليات الخاص بالمركز الطبى 
ملحوظة dl:‏ عمليات اخرى غير واردة بالتصنيف تكون بأتغاق مسبق 
الجراحة العا مة 


ao 
i استتصا‎ : e 1 È : استخرد‎ 
anaoga pasose] تمت‎ 


استتصال زوائد جلدية/ 
سنطة تحت مخدر role‏ 


elle‏ جراحی لإحتباسا 
معوى بدون إستتصال 
الأمعاء 


استتصال ورم حميد 
sai‏ أو SAI‏ عينة 


ازالة حصوة بالغدد استتصال جزء من الالية 
اللعابية او العجان 
دوالي بالحبل المنوي أو 
الخصية جراحيا 
استصال القنوات اللبنية | ناصور شرجي أو عصعصی | فتق اربي / سري‌بدون 
aL‏ مرتجع/متشعب /عالي شبكة 


تركيب انبوبة تغذية بالمعدة 
عن طريق جدار البطن 


إصلاع فتق فخدى بدون 


Ale 


l 8 x | ضيق بفتحة البواب‎ 
e I i 


استكشاف /قطع اصلاح عضلة قابضة 
DRS ARE Ia ASA a‏ 
کامل / TT‏ جدا 
Fa‏ كني غلق كولوستومي ناصور بالبطن 


=_= فتق اربي / سري وثرکیب بترفوق/تحت الركبة / i‏ 
Ò Jai‏ 5 


/ فتق جراحي أو مختنق أو وصلة معدية معوية‎ iii eis 


استتصال تلیفات حول قرحة الاثني عشر / 
الامعاء اوالقولون 2 | المعدة SA i‏ 


استتصال الزائدة الدودية 
بالمنظار 


استتصال المرارة . 7 0 
با دوالي الخصية بالمنظار 


حقن الجذور العصبية ستتصال المرارة جراحيا ل 0 زاثدة Gaga‏ منفجرة 
تصريف خراج /تجمع إصلاغ بواسير بالحباسة أو | ناصور شرجی بالليزر أو CATA‏ 
دموى بالكبد بالتردد الحرارى التردد الحرارى بتر بالقدم او اليد 


توصيل المعدة او القولون | . a‏ 
CT‏ التصقات باليضين 


عمليات ذات طابع خاص 


استحشاف/توسیع/ 
استخراج حصوات قنوات 


فك التصاقات الأمعاء 
بالمنظار 


ليات متقدمة 


قناة | وصل القنوات المرارية استتصال ورم خبيث ع || 5 


VP 


استتصال ورم للعدة 


استتصال المرئ من الصدر 


lai‏ ستعاضته بالمعدة 


اعادة Tm‏ القنوات 
المرارية 


تصغير / تدبیس المعدة استتصا 
بالمنظار 


| استتصال كلي للمعدة | استتصال ورم بالمستقيم | استتصال اورام المری 


فى حال بعض الجراحات السريرية (عدم دخول غرفة العمليات) لا يتم احتساب رسوم فتح غرفة العمليات 
جراحة العظام 


تطويل وتر اخیلیس ee‏ 
استیوتومي بدون تثبیت استخشاف مفصل 
داخلي الفخذ 
ترقيك وتر yu ULLI‏ فوق / تحت enl du‏ تشوهات اصبع 
بشبكة / خطاطيف ال 


ترقیع / تصلیع اربطة تغییر نصف مفصل 


سمكرة ثلائية بالقد 
i‏ کسور شرائح ومسامیر 


تثقيب عظمي لرأس عظمة | علا العيوب الخلقية رفع مفصل كامل من ES‏ 
الفخذ (ناحية واحدة) الركبة 


- سا مس سس سس 
aaf = vaga‏ وتركحيب عظم 

O vew 

شيت مقصل Gi‏ 


سمكرة امامية للعمود ازالة عشرة مسامير 
اوتارا اوتا 
الفقري Udi ds‏ اوتار gi‏ تطويل أوتار 


(ستتصال أو ani‏ 
غضاريف الركبة 
عملیات ذات طابع ual‏ 


تثبیت خسور الحوض 
(داخلي/خارجي) 


تطويل العظام وجهاز 
اعوجاح العمود الففري | تثبيت اليزاروف agio‏ 
المستوي as)‏ التشوهات 


ترحيب مفصل كوع اعادة بناء الرباط الصليبي 
كامل بالمنظار 


usj‏ خامل لمفصل منظار جراحي لمفصل | خلع متكرر بالمفصل 
الركبة الحوض بالمنظار 
uw‏ | 


dal‏ المخ والاأعصاب 


تفریغ خراج ملاصق قطع الشراته العظمية 
للعمود الفغقري العنقية/القطنية/الصدرية 


عمليات ذات مهارة 
استثصال ورم بعظام - se‏ . | تغري Gori‏ دموي فوق | sian‏ : 
الجمجمة ادا دنعف" os‏ تفوس الجمجمة الام الجافية ات 
CLN :‏ تدمير/حقن بالعصب CI‏ توسیع القناة العصبية 
"۷۳ | وتسليك جذور اللعصاب 


Ate‏ 8 اصلاح ناصور السائل 
“cli | Wal‏ 


ترقيك الام الجافية اخذعينة من ورم‌بالمغ 


استتصال خراع بالمخ او 
المخية 


تسليك نخاع شوكي قسطرة بريتونية قطنية | تفریغ Gori‏ شوكي 
والاعصاب قطني | بالظهر تحت الام الجافية 


تفریغ نزيف من حبل توصيل بريتون تحت الأم 
شوحر سحائي / فقري سحائي | لحالات الاستسقاء الحافية 
ازالة 


الل للح ع ل" 


عمليات ذات طابع خاص 


ازالهك قعص تثبيت فقرات تحت الام الحافية/بالمة قطني مرتجع 


مفتت مع رتق الأم 
الجافية 


تفریغ خراج ملاصق للعمود 
استئصال sja‏ من قشرة | ازالة جسم غریب من 
مخية المخ بالمیخروسحوب 
اصلاح انسكاب الساثل 
الانف/الجمجمة 


عمل فتحة جرابى Coe s‏ 3 ۱ 
= تد 6 صرعيةبا 

لكيس بالحبل الشوكي JLo‏ بورة صرعية بالمه 

استتصال ورم بالعدة استتصال العدة النخامية 

النخامية عن طريق الانف بالمنظار أو المیکرسکوب 

عمل التحام فقاري بمنبتات ne: è‏ استتصال ورم بالنخاع 

/قعص کربوني polAc/‏ الشوكى 


استتصال ففرة بالعمود | رفع ضغط وعاء دموي | عمليات الميحروسكوب | استتصال ورم علي الغدة 
الفقري علي عصب مخي الجراحي النخامية Aig‏ الجمجمة 


تركيب انبوبة بالمثانة / 
شق فوق العانة قسطرة 
مجريبول 


فك التواء حبل منوي 
بالخصية 


/ ازالة حصوة بالمثانة‎ i Ta 
| ازالة اورا‎ 
مجری‌البول جراحیا‎ | Cet saree a 


اصلاخ ناصور بکیس كي قرحة بالمثانة تصليح السلس البولپ 
yeni‏ بالمنظار للنساء جراحیا 


اشعة صاعدة حالب 
بالمنظار 


استخراع حصوة بمجري 
البول /المثانة بالمنظار 


ULo bo اصلاخ انتصاب‎ 


استتصال ورم بالحبل 


المنوي Elias di)‏ بمجري البول 


رتق Gio‏ بالمثانة elle)‏ 
السلس 


توسيع الحالب مع أو 
بدون تركيب دعامة 
بالمنظار 


زرع الحالب بالمثانة / 
الجلد 


اصلاح انسداد الحالب شق القنوات المنوية 
جراحیا بالمنظار 


| 
الخلي جراحيا 


تصليح هيبوسبيدس مجري | استتصال جيب بخاس 
البول /فتع بول خلفية 


والعكسا 


استخراع حصوة Why‏ 


تشريح ما خلف البريتوني 
- تليغات حول الحالبين 


استتصال البروستاتا 
جراحيا أو بالمنظار أو 
بالتبخير أو بالبلازما 


استخراج Teise‏ 
بالخلی بالمنظار او جراحیا 

استتصال جذري تخلیق مثانة من الامعاء 

لسرطان البروستانا مك توصیلها بمجري البول 


استتصال جذري للكلي 
لحالات الاورام السرطانية 


اصلاح ناصور شرجي 
plow‏ او متوسط 


ولادة مهبلية متعثرة 
(جفت او شفاط) 


uala طابع‎ WIA عملیات‎ 


استئصال الرحم 
والمبیض وقناة فالوب 
شامل عنق الرحم 


استتصال كامل للرحم 
بمشتملاته لوجود اورام 


عمليات الاورام السرطانية 
(الفرج-المهبل-الرحم- 
المبايض) 


ازالة الاحشاء الحوضية 
(فرتايم) 


فك غرز لحرح بالقرنية أو إزالة جسم غريب من 
رقعة بالملتحمة الملتحمة أو القرنية 


تفریغ نزیف/ wan‏ اكياس دهنية وشغط حقن هليون بالعين بعد 
بالخزانة بالعينين عملية 


استتصال ورم تلوني 
بالملتحمة 


ازالة غشاء خلف العدسة j‏ 0 


تسليك وحفن مجري 
الدمگ للاطفال بدون 
دعامة سیلیخون 


عمليات ذات مهارة 


اصلاح التصاقات : ا FOUR‏ 


مضه سس وت | TE‏ یهن 


ترخیب We‏ صناعية بالعین | لیزر جسم زجاجي جلوخوما | حفن زیت سیلیخون 


استبدال عدسة وازالة d Lal‏ مرتجعت ظفرة مك ترفیع ذاتي 
اصلاع جرع قطعي بالجفن | ازالة ظفرة مك ترقيع تخراج د غريب تفصيراو ارتخاء عضلة 
العلوي او السغلي ذاتي للقرنية | العين محرك العين 


زرع عدسه تانويه بالعين بالخلايا الجذعية لازالة ورم 


اصلاح التواء داخلى او l‏ 5 
A‏ الدمع للاطفال باستخدا 
خارجي للجفن الواحد | وم 0 9 


عملیات ذات طابع خاص 
یسم 


توصيل الكيس الدمعي l‏ 5 
بالانف مياه بيضاء مك مياه زرقاء 


n‏ 1 ظفرة مرتجعة مث ترقيع ‏ جلوكوما متقدمة أو 
فته الحجاع لاستتصال 19 | ررم AT‏ | مرتحعة 
اصلاع جرع قطعي 

بالجفن العلوي او ydwi‏ 

مك اصلاح القناة الدم عیة 


استخراع جسم غريب من GI jl‏ ورم خبيث من j‏ 
العين من الجسم الزجاجي | الحجام 
شما yale‏ | مین 


استكشاف انفجار بالعين | استصال العين مع زرع 
مك اصلاخ جروح بالمقلة | عين صناعية 


Loa‏ عمليات ازالة 
الاورام الخبيثة من 
العپن بمشتملاتها 


اعادق بناء انسجة الحجاج 


aio‏ الحجام العظمي استخراج رفعة عضلية 
لازالة ورم خبیث من الفخد وزرعها بالجفن 


استتصال ورم دموي i‏ ری انضار جروح (اسعاف 
بالاذن 0 اولي) للاصابات 


ud‏ جلدي بين ۰09۲.۵ | اصابة حديثة (انسجة 
سم لجروم رخوق) 


تنظيف قرع فراش 
واستتصال انسجة نيكروزية 


ناصور بتجویف الغم استتثصال كامل للأنف 


اصلاح ناصور بقناة مجري تنظيف واصلاع جروح 
البول 
اصلاح الانسجة الرخوية 


reni اس‎ SE 
اصلاح جرع بالجلد او‎ 
سس الج‎ 


ازالة جسم غريب عميق 

باستخدام الاشعة استئصال انسجة Öl‏ 
المرثية او بدون 

استتصال واصلاح اولي 

لاورام خبيثة بالجلد 

والانسجة الرخوة 


تصليح بعد ازالة ورم خبيث انكماش الجلد بالركبة 


الستتصال اورام الانسجة | استتصال dana‏ من 
الرخوة بالوجه والفم قناة الغدة اللعابية 


تغيير قناة الغدة اللعابية 
جانب واحد 


حقن دهون ( منطقة رد مغلق لكسرعضلة | رقعة عظمية من داخل | فتع خراج بالوجه أو الفمم 
واحدة) الوجنة :# ۰ a‏ 
ses ian‏ 
(بدون ترقيع او سدائل ) | بالد i.‏ الرقبة 


عملیات WIA‏ مهارة 


ترقیع جلدي اقل من ا % | تركيب ارش بار ci)‏ شفة ااسة اصلاح اذن الوطواط 
لمنطقة واحدة كسر بالفك +H)‏ المزدوجة (اذن واحدة) 


ترقيك بواسطة سدائل 


a . DANS‏ 5 اصلاع ثانوي بعضلة elal‏ جرع متهتك 
استكشاف قاع العین اصلاح تشوه eee Qi VU‏ ل وعضلات الوجه 
per SURE, 1 ۱‏ رقعة من عظام الحوض 
اصلاع ناصور بمجري البول | اصلاع وتر انزلاق معصلي بالعك أو الضلوع ا والتمخمه 


ناصور کسر بالانف استتصال كيس درمويد 4 
Ò‏ بقاع الغم اكثر من سم | سقف H‏ 
عملية احليل بولي 


. ضعية جلدية | سديلة جلدية منا‎ Slaw 
من اصبع هيبوسبيدس بدون‎ Ual Da Jala ثل موضعية‎ 


او عضلية او من اللغافة 


فتة خراع من eJl‏ 
متعدد الفراغات 


شراتم او سدائل 


AP 


إستتصال ورم Gals‏ ملون 
بالوجة أووحمة دموية مع 
عمل سديلة جلدية أوبدون 


ازالة القرحة الاكلة للوجه 


فك التصاق الاصابع asgl Ejj‏ بشريحة جلدية وول سذرلة درخ 


رد مفتوح وتثبيت اسلا 
او شراتح لكسر بالفك 
السفلى خط واحد 


È ; Race‏ تقور Oni‏ ¢ اصلاح فك علوى برقعة | اصلاح تشوه اصابع 
اعة الجلد والانسجة 7 A i‏ 2 


استکشاف كسر بقاع 
العین وتركيب شبكة او اصلاح )او ۲ اوتار 
رفعة عظمية او غضروفية 


اعادة بناء الشفة بسدائل 
موضعية 


a È‏ اعادة clu‏ جيوب انفية او 

تركيب ندي صناعي او زرع ME‏ 
رفع ممدد انسجة 

اصلاح وتربرقعة وترية واستخدام الجلد لاصلاع 

ستنوة المتكلت نا از رها 


ترقیع عظام بالانف او 
الوجه او الجمجمة 


جراحة لاصلاح هیبوسبیدس 


سدائل متصلة المصدر تا ومن 


(ذات شريان معروف) الغشاء المخاطي للغم 


جراحة لاصلاح هیبوسبیدس 

باستخدام سديلة او رفعة | استتصال ورم فم وبناء 
Qala‏ او غشاء مخاطب | قاع فم 

من الفم 


7 اي عملية تجمیل باستخدام 
re‏ 


dalla‏ لاصلاع هیپپوسپیدس 
باستخدام رقعة من 


الغشاء المخاطي Mal)‏ 


شفط الدهون آوشد استخشاف اوردة 
عضلات البطن وشرایین سديلة حرة 


اعادة بناء sail‏ بسدائل اعادة بناء حفون 


استتصال كامل لورم | استتصال كامل لورم 
بعظام الفك واعادة بناء | بالغك وشريحة ساندة 
الفك بالطعم العظمى | لاذ 


اصلاح ٤‏ اوتار او اكثر 


اعادة بناء فك برقعة 


استتصال صمام بمجري 
RI] sn‏ 


z‏ ارسرتخشاف بالمنظار جراحات العيوب الخلقية 
eiaa coso‏ | 


جراحة لاصلاع هيبو 
سبيديس (باستخدام 
سديلة او رقعة جلدية 


“I 


جراحات العيوب الخلقية استتصال اورام بتجويف جراحات مرض هيرش 
سبرنه 


بالمثانة 


جراحات العيوب الخلقية | جراحات التشوه الخلقى 
لفتحة الشرج والمستقيم | للأعضاء التناسلية الخارجية 


جراحات انسداد المرى 


جراحة الأوعية الدموية 


ربط ناصور شرياني استتصال اوعية دموية 
وريدي بالراس 


اشعة بالصبغة لشرايين بط ز تضد استتصال ناصور شرياني 
الساق شریان 49 وريدي 


شرايين 


اخراع طلق ناري من تركيب قسطرة بیرماحاث 
الرقبة للعسیل الكلوي 


شريان بورید بوصلة È‏ 
dirà‏ استتصال كيس دموي 


ربط اوعية بالرفبة 


توصيل شرايين للطرف توصيل شريان البطن اصلاح وترقيع شرايين 
السغلي فوق الركبة بالساق جرافت 


وصل دورة بابية 
بالرئيسية 


بذل الصدر تحت مخدر 


إزالة ELA‏ (إنسكاب 
صديدى) 


تفشير GSI‏ اكتر من 
فص واحد 


 . 1 PR‏ .. | استتصال ورم من استتصال ورم من العشاء 
استتصال فصا الرئثه 1 
mai I‏ البللورى 
Š‏ لد استتصال ورم بجدار الصدر 
منظار الصدر الجراحي مك اعادة بناء جدار الصدر 


حقن الجذور العصبية حقن es‏ الام الجافية حقن خارع الام الجافية حقن خارع الام الجافية 


عمليات WIA‏ طابع uala‏ 
حفن الضفيرة العصبية | شفط وتبخير الغضروف | تردد حراري جذور تردد حراري علي المفصل 
ثاوية ۱(« فيك بالتردد الحراري الاعصاب العجزي الحرففي 
تردد حراري علي مفصل | تردد حراري علي مفصل | تردد حراري علي فن الضغيرة 
الحوض الکتفا الاعصاب الطرفية 


تردد حراري علي الضفيرة | تردد حراري الضفیرة 
العصبية السيمبثاوية العصبية السيمبثاوية 


تردد حراري علي العصب | زرع بورتاخاث خراع الام 
الوجهي الخامس الجافيةاو تحت العنكبوتية 


dali‏ حراري الضفیرة dali‏ حراري الضغفيرة dali‏ حراري الضفيرة dali‏ حراري الضغفيرة 
العصبية السيمبثاوية العصبية السيمبثاوية العصبية السيمبثاوية العصبية السيمبثاوية 
المغذية للعجان القطنية الصدرية 


زرع مضخة مورفين خارج 
الام الجافية او تحت الام 


استتصال غضاريف الانف 


شق القصبة الهوائية ترکیب انابيب بالاذر T‏ 
شق لهو تر Meme USVULL‏ 


توسی المرئ بموسعات 


منظار تشخيصي للانف 
والجيوب الانفية 


تقويم الحاجز الانفي 


Ji AV duo alli استتصال‎ 
ةنسا١نم‎ 


HAY استتصال اللوزتين‎ 
äiw N من‎ 


استتصال اغشية الحيوب 

الانفية بالمنظار 
استكشاف علي الاذن 
الوسطي 


منظار حنجري /ميخروسكوب 
اجرائي+عينة او بدون 


ترفیع الام الجافية من 
الانف 

استتصال ورم من الاذن 
الداخلية 


استتصال حنجرة / ورم 
بالرقبة 


شق القصبة الهواثية 
وتوسيعها 


تركيب انبوبة جروميت 
بالميكروسكوب للاذن 


استتصال العدد 
اليمفغاوية بالرقبة 


منظار حنجري /مرئ / 
شعبي /ليزر 


استتصال غضاريف الانف 
کلب / جزثي بالمنظار 


بناء / اصلاح عظیمات 
سمه الاذن الوسطب 


استخشاف علي العصب | استتصال ورم / قرحة 
السابع باللسان مك اعادة ely‏ 


لیات متقدمة 


استتصال lgl‏ سرطانية ترقيك الام الجافية 


بالرقبةاو الحنجرة dichia‏ 


aiò‏ خراج في داخل الغم 


بدون تخدير 


باستخدام رقعة ذاتية او 


استتصال الغدة النخامية 
بالميكروسكوب 


استقصال حنجرة 
وبلعوم ومرئ 


إسعاف أولى لإصابات 
العم والوجه والفكين 


إزالة جسم غريب سطحى من 
الغشاء المخاطی أو الحلد 


بعد استثصال ورم بالفك 


معالجة جروم متقدمة | إنزلاق مفصل الفك رد مغلق 
via‏ ۵ سم احادی الجانب بتخدير موضعن 


G15 / مدفونه‎ UU 
ضرس مدفون‎ 


ela aio‏ فى خارج الفمم | ازالة ز ازالة جسم غریب عمیق 

تحت تخدير طلی فك اكبر ‘Lo‏ من الاسنان والعضلات 
تجميل بروز عظام 
الفك السفلي الداخلي 
(جانبین) 


تغییر قناة الغدة اللعابیة 
جانب واحد 


تركيب ارش بار وسلك 
للفك الواحد 
عمليات ذات مهارة 


کسر بعظام الاسنان اخذرقعة من العظم 
مك رد مغلق او جبيرة من داخل الغم من 
فكية الفك العلوي 


معالجة الجروم المعقدة 
اکثر من O‏ سم 


استتصال كيس من 
الانسجة الرخوة بالغم 


استتصال joy‏ عظمي بالفك | ais‏ خراج من الخارم ازالة ناصور كسر الانف 
السغلي مزدوة الجانب متعدد الفراغات ورد وجبيرة 


استتصال كيس درموید | استتصال كيس من ee‏ ...| ازالة جزء من العضلات 
بقاع الغم اكثر من سم | سقف الحلق STAZIONI‏ .ىن ازن 


رفك قاع الجيب الانفي اغلاق ding‏ حديثة بين استتصال كيس متبقي تجميل النتوء الذقني 
وتطعيم عظمي العم والجيب QUI‏ 


استتصال كيس مرا 
الانسجة الرخوة للغم 
باستخدام اللوب 


رد كسر العظم الوجني | رفع شريحة ومسامير | حفن مفصل الفك 
من داخل العم زثبیر JI û‏ 


معالج الجروم المعقدة 
من داخل وخارح الغم 


تجمیل وتعمیق دهلیز 


الغم في الشفة الارنبية 


عمليات ذات طابع خاص 


استتصال ورم من عظام 
الفك اقل من سم 


استتصال حصوة من 
قناة العدة اللعابية 
بمخدر كلي 


كسر الوجنة رد مفتوع 


تغيير مسار العصب 
الذقني احادي الجانب 
باستخدام اللوب 


استتصال ورم من عظام 
الفك اكثر من اسم مع 
us‏ الفك السفلي رد 
مفتوع HAY asl ui‏ من 
خطين للكسور 


الاسنان باستخدام الارش 
بار والاسلاك المعدنية 


ازالة انضغاط unc‏ 
الفك السفلي 


اغلاق جراحي لناصور جيب 
انفي وفمي مرتجع 


doc‏ خاردور واستعمال 
بالون لرفع الجیب الانفي 


رد مغتوح لکسر بالفك 
السفلي وتثبیت باسلاك / 
شراته مك ارش بار وسلك 


كر سيط الفك 
العلوي والوجه 


الاستان باستخدام الارش‌بار 


والاسلاك المعدنية 


كيس درموید اقل من ۲ 


سم بقاع الغم من الداخل 


تغيير مسار العصب 
الذقني احادي الجانب 


استتصال ورم (OUA SU‏ 
الفك اكثر من اءاسم 


استتصال ورم من عظمة 
الفك اقل من سم Go‏ 
استتصال حصوة من 
قناة الغدة اللعابية 
باستخدام اللوب 


اغلاق جراحي لناصور 
الجيب الانفي والغمي 
برتق موضعي 


الغم من الفك العلوي 
او السفلي 


كسر الفك السفلي رد 
مفتوع وتثبيت اسلاك او 
alui‏ 

Öl jI‏ حاملة لکیس 
درمويد اقل من ۲ سم 
بقاع الفم من الداخل 


اغلاق جراحي لناصور جيب 
انغي وفموي مرتجع 
باستخدام رقعة لثوية 


كسرالفك العلوى والوجة 
رد egido‏ تثبيت بالشراتم 


ورم بعظام الفك 
استثصال كامل و شريحة 
ساندة “LOU‏ 


تجمیل joy‏ عظام الفك 
السفلي الداخلية 


استتصال كيس 
كبير الحجم وغلفه 
باستخدام عظام ذاتية 


عملية كالدور لوك ازالة 
كيس او ورم حميد Uo‏ 


ورم بعظام الفك 
استتصال كامل واعادة 
الغك بالطعم العظمي 


استتصال اورام من 
الانسجة الرخوة بالغم 
اخبر من "اسم 

تجمیل بروز عظمة 
الفك السفلي الداخلپ 


اخذرقعة من عظام 
الحوض او الضلوع او 
الجمجمة 


ورم بعظام الفك 
استتصال الفك العلوي 


جراحات الاورام 
السرطانية بجمیع 
انواعها 

ترقيع من doc‏ الحوض 
او الضلوع او الجمجمة 
HAI‏ من "اسم 


ql 


1 ۴ مرکا یی 


للمقاولون الصرب 


آخاق جديدة للرعاية الطبية 


& المركزالطبى 
AYA‏ للمقاولون Coll‏ 


LUlg ord‏ وحده القسطرة 


| Pri su 0 tri CLI JI re) as | 

J fea الاتفاقية‎ 

فتح غرفة القسطرة- أتعاب الطبيب 
الاتفاقية لا تشمل 

الاقامة . الصبغات gi‏ المسلتزمات الطبية 


القسطرة العلاجیه 

الاتفاقية تشمل 

الاقامة لمدة يوم فى الرعاية المرحزة 

فتح غرفة القسطرة + أتعاب الطبیب 

الاتفاقية لا تشمل 

الدعامات العادية والدوائية والحيوية والبالونات الدوائية و العادية 
الصبغات و المستلزمات الطبية 

Lele «‏ بان jew‏ الدعامة القلبية الدوائية IA‏ 


passi‏ الشرایین التاجية من الداخل بالموجات فوق 

0 تیه اله‎ l 

يشمل فتح غرفة القسطرة واتعاب الطبيب 

ولا تشمل سعر القسطرة المستخدمة ( (IVUS‏ الصبغات او المستلزمات 
الطبية والإقامة. 


دراسه 

الاتفاقية تشمل 

-فتح غرفة القسطرة + اتعاب الطبيب فقط 
الاتفاقية لا تشمل 

-الأدوية والمستلزمات والإقامة 


بذل تجويف الغشاء التامورى 
الاتفاقية تشمل 

-فتح غرفة القسطرة + اتعاب الطبيب فقط 
الاتفاقية لا تشمل 

-الأدوية والمستلزمات 


-الإقامة لمدة يومان - أولى مشترك 
aib-‏ غرفة القسطرة + اتعاب الطبيب 
الاتفاقية لا تشمل 

-البالون والمسئلزمات الخاصة و الادوية 
-الفحوصات 

-استخدام الصبغات 


نغيير الصمام الاورطی‌عن طريق الفسطرة TAVI‏ 


الانسداد المزمن للشرابين التاحية 


Chronic Total Occlusion (CTO) 


nu‏ ۱ ة J 0 ij‏ ية ر( or‏ | 5 الطرفية 
الاتفاقية تشمل 

-الإقامة لمدة يوم إذا لزم الأمر - أولى مشترك 

فتح غرفه القسطرة + اتعاب الطبيب 

الاتفاقية لا تشمل 

-الإقامة بالرعاية المركزة 

- الصبغات و المستلزمات 


القسطرة العلاجية الطر فية 
الاتفاقية تشمل 

-الإقامة لمدة يوم إذا لزم الأمر - أولى مشترك 
-فتح غرفة القسطرة + اتعاب الطبيب 
الاتفاقية لا تشمل 

-الدعامات والفلاتر والبالونات الدوائية 
-الإقامة dulce YU‏ المركزة 

- الصبغات و المستلزمات 


Lilia 
الاتفاقية تشمل‎ 

-الإقامة لمدة يوم إذا لزم الأمر - أولى مشترك 
-فتح غرفة القسطرة + اتعاب الطبيب 
الاتفاقية لا تشمل 

-الدعامات والفلاتر والبالونات الدوائية 
-الإقامة dulce JL‏ المركزة 

-سعر الفلتر والبورتاکات 

- الصبغات و المستلزمات 


اصلاح تمدد الشريان الاورطی بالدعامات المغطاه EVAR‏ 


اصلاح تمدد الشريان الاورطى 55 TEVAR‏ 


الأأعصاب | 


J wee الاتفاقية‎ 

-الإقامة لمدة يوم إذا لزم الأمر - أولى مشترك 
-فتح غرفة القسطرة + اتعاب الطبيب 
الاتفاقية لا تشمل 

jew-‏ القسطرة المستخدمة 

-الإقامة بالرعاية المركزة 

- الصبغات و المستلزمات و الادوية 


WALI‏ منظم ضربات قلب مؤقت عن طريق القسطرة ويشمل (اتعاب الأطباء 
-رسوم aiò‏ غرفة القسطرة) 


تركيب منظم ضربات قلب سلك واحد(ذو صدمات) وتشمل (اتعاب الأطباء 
-رسوم aiò‏ غرفة الفسطرة- الإقامة بالرعاية لمدة (P‏ 

تركيب منظم ضربات قلب ۲ سلك(ذو صدمات) وتشمل (اتعاب الأطباء -رسوم 
aio‏ غرفة القسطرة- الإقامة بالرعاية لمدة يوم) 

استخراج jaa‏ منظم دائم وتشمل (اتعاب الأطباء -رسوم فتح غرفة القسطرة- 
الإقامة بالرعاية لمدة يوم) 

استبدال بطارية jaa‏ منظم داثم وتشمل (اتعاب الأطباء -رسوم Aid‏ غرفة 
القسطرة- الإقامة بالرعاية لمدة يوم) 

قسطرة كهربية تشخيصية ونشمل (اتعاب الأطباء -رسوم aiò‏ غرفة القسطرة) 
دراسة كهربية وكي بإستخدام قسطرة E‏ مم وتشمل (اتعاب الأطباء -رسوم فتة 
غرفة القسطرة) 

دراسة كهربية 449 بإستخدام فسطرة كي بالإرواء وز تشمل (انعاب الأطباء 
-رسوم ALO‏ غرفة القسطرة) 

دراسة كهربية وكي لضربات بطينية أو آذينية منتظمة أو غير منتظمة بجهاز تخطیط 
vili‏ الأبعاد وتشمل (اتعاب الأطباء -رسوم فتح غرفة القسطرة) 

ترخیب pio‏ ضربات قلب سلك واحد(عادی) 

ترخیب منظم ضربات فلب ۲ سلك (Gale)‏ 

تركيب منظم LULA‏ قلب sazio‏ الأسلاك 

jap ujj‏ متعدد الأسلاك مع جهاز صدمات كهربائية داخل القلب 


ملحوظة : جميع خدمات وحدة ااقسطرة غير خاضعة لنسب paj‏ 


qv 


& المركزالطبى 
AYA‏ للمقاولون Coll‏ 


خدمات الرعاية المركزة 


١ 


أسعار تقديم الخدمة بقسم الرعاية المركزة 


بذل من غشاء القلب تحت الموجات الصوتية 


بذل من سائل النخاع الشوخی 


تركيب قسطرة شريان )595 


رسم إستخدام جهاز Nebulizer‏ غير شامل الأكسجين 


انبوبة مريء لنزيف الدوالى 
جهاز واقى لجلطات الاوردة 


ترحيب منظم ضربات القلب مؤقت 


رسم إستخدام جهاز قياس dui‏ ثانى اكسيد الكربون بالدم 
رفع بورتاكاث أو بیرماکاث 


تركيب الوريد المرخزی (غير شامل المستلزمات) 


تشغيط خلال ) ساعة 06 
إيجار jaa‏ البالون الاورطی FE JA»‏ ساعة؛ 


ES E 


سرا ی 
رسم إستخدام جهاز المساع Bess‏ 
تریب قسطرة بالمثانة عن طرق جدار البطن 
رفع / تغيير البوبة المعدة اک كا 
قياس ضغط السائل النخاعي بالمالوميتر 

o | 

كد كد 


بذل من سائل داخل البطن 


رسم استخدام جهاز الموجات الصوتية لتركيب قسطرة وريد مركزى أو غسيل كلوي 


إجراءات تداخلية بوحدة الرعاية المركزة (Bed Side)‏ 


ترخیب الماهوركر (غير شامل المستلزمات) 
ترخیب بيرماكاث (غير شامل المستلزمات) 


تركيب بورتاکات ye)‏ شامل المستلزمات) 


ترخیب انبوبة معدة عن طریق جدار البطن بدون سعر الانبوبة 


ملاحظات: 

+ هی حالة اجراء تدخل جراحی بالرعاية المرحزة يتم احتساب pai‏ الجرام حسب لائحة التصنیف فى 
غرفة مفردة على أن يتم تطبیق آجر ell‏ حسب التصنیف aid) Yo‏ غرفة عملیات أو pal‏ التخدیر 
آو آجر المساعد) 


+ الاسعار لا تشمل الم ستهلخات و المستلزمات 


ISO 10002:2018 شهادة‎ 

شهادة 10002:2018 ISO‏ من الشركة المانحة للإعتماد الدولي الأسترالي (TQCSI)‏ في 
التعامل مع الشكاوي و رضاء المرضي. وهي مواصفة دوليه هدفها وضع نظام لمعالجه شكاوي 
العملاء ولذلك يسعي المركز الطبي إلي تحويل شكاوي المرضي إلي رضا ويسمح بالوصول إلي 
درجة توقعاتهم ويتعامل مع الشكاوي علي أنها فرص تحسين مما يساعد علي زيادة رضاء العملاء. 


ISOOAR 


Certificate of Registration 


This is to certify that the Management System of: 


Arab Contractor Medical Center 
GabalAl Akhdar, Nasr City, Cairo, Egypt 


has been approved by Alcumus ISOQAR and is compliant with the requirements of: 


190 8 


Certificate Number: 19077-CS-001 
Initial Registration Date: 14 June 2022 
Expiry Date: 14 June 2025 


Scope of Registration: 


Medical services, including nursing, ICU, CCU, hepatology and stroke critical care units, 
radiology, X-Ray, MRI, CT and sonar imaging, and pharmaceutical services. 


Signed: ri | | 
Alyn Franklin, Chief Executive Officer duy È 


(on behalf of Alcumus ISOQAR) 


This certificate will remain current subject to the company maintaining its system to the required standard. 
This will be monitored regularly by Alcumus ISOQAR. Further clarification regarding the scope of this certificate 
and the applicability of the relevant standards’ requirement may be obtained by consulting Alcumus ISOQAR. 


Alcumus ISOQAR Limited, Alcumus Certification, Cobra Court, 1 Blackmore Road, Stretford, Manchester M32 OQY. 
T: 0161 865 3699 F: 0161 865 3685 E: sogarenquirles@alcumusgroup.com W: www.akumusgroup.com/sogar 
This certificate is the property of Alcumus ISOQAR and must be returned on request 


الجبل الأخضر - ص.ب: ٩۰۳۳‏ مدينة pai‏ - رقم بريدى: VIO‏ القاهرة 
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